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BOMBING 
“Shuttle” Raids On Germany—Italy 
New Pattern In 


Allied Bombing 


Attach On Axis 


R A. F. Reveals Program Of 
Two-Way Bombing Over 
Nazi-Italian Nations 


Declares Morale Of 
Jap Fliers Cracking 


Rail Junction Of 


Nazis Is Bombed 


Attend Governors’ Conference 


By JACK MAHON 
(I. X. S. Staff Correspondent) 
SOMEWHERE IN THE SOUTH 
| PACIFIC, 
June 
18.— «delayed! — 
I The morale of Japanese fliers in the 
: Solomons area is definitely crack­ 
ing. 
Admiral 
Aubrey 
W. 
Fitch, 
commander of 
United States air 
operations in 
the 
South Pacific, 
said today. 
And he added that it is his fond 
wish that the enemy continue to 
send down hundreds of planes for 
our boys to shoot out of the sky! 
“You may say I wish to thank 
the Japanese government for th i 
j close 
cooperation 
this 
past week 
1 and I hope it will continue in the 
emulated future,” said Admiral Fitch. 
He paused, his blue eyes twinkled 
for a moment, and then he added: 
I really deeply appreciate it.” 
Suicide Raids 
Admiral Fitch, in an exclusive 
interview with International News 
Service, analyzed the recent suicide 
raids in which the Japs lost 144 
planes with 20 or more additional 


HUGE DESTRUCTION 
\ 
BEING INCREASED 


j 
By J. O. OESTREICHER 
< I. N. 8 
Foreign Editor) 
A new pattern of bombing 
t h a t 
may 
be 
throughout the world to 
visit wholesale destruction 
upon the Axis was revealed 
by the Royal Air Force to­ 
day with inauguration of 
* * shuttle ’' attacks against 
Germany and Italy. 
For the first time since the great 
Allied air offensive began, a huge 
flept of British bombers took o f f : c0™in£ 
he said, 
from English bases, plastered a vital i 
They knowr this period of inac 


Russians Keep Up Heavy 
Air Raids Behind Ger­ 
man Lines 


HEAVY DAMAGE 
CAUSED IS REPORT 


By NATALIA RENE 
(I X. »s Staff Correspondent) 
MOSCOW, June 24.—Soviet air­ 
men, m aintaining a crippling series 
of aerial assaults against German 
bases on the Russian front in con­ 
junction with Allied sw’eeps against 
western Europe, were reported to- 
, 
, da" to have delivered a heavy as- 
ln the period s®u‘‘ ,on the strategic rail Junction 
from June 6 to 16. 
"The 
Japs 
know 
of Pskov 
something 
is 
Pskov, situated on the rail line 
connecting 
Riga, 
Latvia. 
with 
. 
- 
----- 
Staraya Russa, was pounded while 
target in Germany, flew' to North ! *vlty here can,fc last forever and ! other strong formations of Russian 
Africa for fu*d and weapons and 
then riddled objectives in Italy on 
the way home 
Show Supremacy 
Few events of recent weeks have 
afforded better proof of Allied air 
suprem acy than this daring double- 
^B w rreled 
mission 
carried 
out 
by 
^ g i a n t four-motored Lancaster bomb­ 
ers—the "big babies” of the R. A. F 
These magnificent planes, which 
sacrifice arm or and gunnery for the 
sake of a maximum eight-ton bomb 
load, left British airports to pound 
thp Maybach engine works and the 
Luftschciffbau radio locator plant 
at Friedrichshafen. Germany, on the 
•hoies of Lake Constance. 
They wrought havoc in the once 
peaceful resort from &hich Captain 
Hugo 
Eckener’s dirigibles 
started 
their history making world jaunts 
years ago, dropping all their bombs 
lighten their load for the long 
return journey. But instead of going 
home, 
they 
streaked 
southward 
across the top of Italy and the 
Tyrrhenian sea to land unscathed 
in North Africa. 
New Benefits 
The value of this new' type of 
bombing — strategically, psychologi­ 
cally and economically—is obvious 
(Continued On P ftfi Two) 


they are growing increasingly ap­ 
prehensive. 
They have to do some­ 
thing so 
they 
send 
dowm 
these 
planes to harass us and attem pt to 
stave off the blow they know is 
coming. 
"I want to thank them for the 
cooperation. 
They sent about 120 
planes, 
perhaps 
more, 
dowm 
to 
(Continued On Pare Two) 


Subsidy Vote 


Appears Near 


planes raided nearby airfields. 
Set Ablaze 
The rail junction, through which 
the Nazis must move supplies to 
their forces n ithe Lake Ilmen area 
was set ablaze, authoritative quar­ 
ters announced. 
Numerous trains w'ere blasted by 
direct 
bomb 
hits 
and 
munition 
dumps were destroyed. 
A considerable number of German 
aircraft caught on the ground also 
were reported destroyed. 
The Pskov bomoardment cost the 
Soviet air force two planes, it was 
said. 
"The whole territory of the junc­ 
tion was enveloped in flames,” an 
official announcem ent said. 
_________ 
Munition* Afire 
A j 
• • . 
T 
j 
. 
“Many enemy munition and fuel 
Aaministration Leaders And dutops and a great many enemj 


President Seeks 
New Authority 


To Draft Strikers 


See Move As Substitute For 
Approval Of Anti-Strike 
Bill Of Congress 


ASKS DRAFT AGE 
BE RAISED TO 65 


B ritain To Africa 
And Return Bombing 
Trips Are Launched 


Germany Is Bombed On One 
Trip And Italy On Re­ 
turn Flight 


Remarkable “ Shuttle” Raid 
Schedule Carried Out 
Without Plane Loss 


American Fliers 


Bomb Macassar 


By LEO V. DOLAN 
(I. X', S. Staff Correspondent) 
LONDON, June 24. 


Jap Shipping Base On Island 
Of Celebes Is Hammered 
By Bombers 


By PHILLIPS J. PECK 
(I. S. 8, Staff Correspondent) 
WASHINGTON, June 24—Presi­ 
dent Roosevelt’s proposed plan to 
halt 
further 
work 
stoppages 
by Qm m /i™ *»« 
« r e 
, 
, 
drafting into the army strikers in a 
QTiadronS Of foUL-motored 
g o v e r n m e n t-operated plants or British Lancaster bombers kONG FLIGHT IS 
went on to North j 
MADE FOR RAID 
a f t e r hammering 


mines today was widely viewed as v v b irh 
a substitute for the Smith-Connally j 
anti-strike bill and an indication Africa 
m ™ . W0UW Ve'° the drastlc Friedrichshafen, Germany^ 


By LEE VAN ATT A 
(L N S. 8 taff Correspondent) 


The new government "work" or- Sunday night plastered the 
Tt* P **ATIONS HEADQUAR- 
der outlined by the president gave I t a l i a n n a v a l 
« f 
a™« 
AUSTRALIA. June 24 — 
| the nation’s coai miners th° choice 
. , 
&v a l b a s e Of S p e z i a Amenca-manned Liberator bombers, 
of digging coal as civilians or in With 
a 
heavy 
W eififht 
of !u 
second-longest raid flight o? 
l — --------------------------------- 
- J 
6 
™ war In the Pacific, blasted the 
at 
uniform and supplanted the four- 
bomb«? la « t nintot o n 
1 
war in 
he Pacific, blasted 
month truce in the coal fields ord- 
^ 
H lg zlt On their 
major Japanese shipping 
base 
ered by John L Lewis’ UMW policy return flight to England, the Macassar on the island of 
Celebes, 
committee. 
„ ; r yninicfr-xr 
more than 38 tons of bombs. 
The president, breaking a long 
, 
<MinQUnced to - Allied headquarters announced fco- 
silence on the paralyzing third coal 
d a y . 
na * 
strike which cost the nation more 
Heavy bombers of the Rovai Air h A£* Aneray cruiser moored at the 
than 6.000.000 tons of fuel, also re- Force at the same time conducted 
° 
8 
a 
rarg0 vew№* 
ir> 
election^» g,Z e ,J Z ? ,' 
mennoneri frequently when the 1944 p r u d e n tia l 
j election is the topic of conversation, chat informal!) 


cargo 
vessel in 
the 


_______, ____ 
at noiumrvic n 
■«=*«» 
will continue to be operated Comiso, Sicily, a 
I re * « 
l rP l ti f ndln‘ * • Conference of G<* 
a J. 
r 
’ 
John 
Brlcker. Ohio; Gov. Earl Warren California 
and Gov. Leverett Saltonstall, Massachusetts. 
’ 


vealed that the mines “for the time n^w attack against the airdrome at r 
b u m ,into flames under di- 
being 
government management bv Cairo said 
coal czar Harold L Ickes 
The chief executive** statement causing numerous fires 


Subsidy Foes Admit Re­ 
sult In Doubt 


By WILLIAM S. NEAL 
(I. X. S. Staff Correspondent) 
WASHINGTON. June 24.—Presi­ 
dent Roosevelt’s anti-inflation pro­ 
gram faced its greatest test today 


I°tSST lì™ f eJLident’S German Radi0 Spreads Re- 
Â 
Â 
r 
J 
Î 


Anti-Strike Bill 
Action Awaited 
Report Italians 
Evacuate Island 


communique from tn ^ n riia rf5 *1* 
iX)mos Trom 
Bombs 
burst 
among KnctS? 
° 2000*Pound Work- 
rare and 
workshops. 
‘U ’” de$tructl°n 
AH of the 
cfty^tseif 
s 
ppmg and on 


During the height of the furious 
assault the lone Jap fighter plan« 
_. 
which 
iose to meet 
the 
raiders 
retail control of the b u i l d m ^ “ ) ^ 
su.bma!'ine i.w3 ed wingR with * Liberator and 


j came less than 24 hours after Lew - British planes returned to their base 
j ’s's UMW policy committee directed in the middle east. 
540,000 minen; to return to work 
j until Oct. 31, on condition toat the 
government 


■m m ts 
,F4a. j r a!'“ produc,K”' 
employment 


“Shuttle” Raids 


anticipated today 
To Ask liaising Of Agr Limit 
Mr. Roosevelt said that since the remarkable in 
tha' 


market 
the 
first both crashed in the harbor 
against Italy of “shut­ 
tle' raids by allied bombers. 
The feat of the Lancasters was 


De- 


not 
draft 
law 
prevented inductom 
>f plane was lost in the raid Sunday 
men above 45 into the armed ser- night on Friedrichshafen or the as 
vices, he would ask congress to raise *#ult on Spezia 


explosions of great force. 
The 
fighting 
fronts 
remained j 
comparf t ively inactive although the 
high 
command 
said 
that several | 
hundred Nazi troops had been slain I 
in minor sorties on separated fronts. 
Desultory 
artillery 
firing 


Draft Proposal Means 
Veto Of Measure 


By ROBERT HUMPHREYS 
«1 N. S. Staff Correspondent > 
W ASHINGTON 
June 
24 — A 
con- troubled congress*todav awaited ac- 


port Castel Rosso In Dode­ 
canese Is Evacuated 


(International New* Service) 
LONDON, June 24 -It<ilikn force*» 


as the senate moved tow-ard a vote I tinued on the rentrai fm m ,1ÄOf 
: : ............ 
mwa 
f " k T J ’0**1? 10 ban use oí subsidies : Moscow, accordio* to the Red 
- 
T Prp>ld'“n ' Roosevelt on !he 


faced by the threat of 
A B M armed T 
• OVfmm,Blt « ,a k ™ possession 
might In the Near Ea t. have evac- 


I shall make that request of th * Africa remained a secret 
it was 
congress so that if at any time in estimated that the Lancasters tra 
the future there should be h threat versed a distance of 1.100 to 1.200 
of interruption of work m plant 
mines or establishment* owned bv Engiand from North Africa 


spite neavy anti-aircraft fire from 
ship ana shore batteries, all the oth­ 
er bombers returned to their base 
single after 
the 
2.000-mile 
round 
trip 
flight. 
Fires Started 
Fires kindled by the Yanks’ bombs 
British bombers took off in North 
to midriflV arlack were visible 
miles. 
Numerous hits were 
toored on the big Juliana and Wil- 
heiirnna wharves, vital to Japanese 
miles in returning to the base m 
fr? m the Netherlands 
Fns?iari<4 ft-A«, M.-iki 
a * 
isast Indies to -Japan. 


PA NEWC 
OBSERVES; 


While the old swimming holes 
around the county are not drawing 
the usual crowds, due to war condi­ 
tions. the boys have already taken 
over 
the 
“hole” 
near 
the 
East 
W ashington street bridge over the 
Neshannock creek for the summer. 
^The usual diving for pinnies with 
the bridge lined with spectators is 
under way. Pa Newc is told. 
* 
* 
* 
Street departm ent employes are 
doing some touching up to paving 
on streets of the city, filling up 


to hold down prices 
Both administration leaders and 
subsidy foes admitted th at the re­ 
sult is in doubt. 
The senate was 
called into session an hour earlier 
than usual with leaders pledging a 
vote by nightfall. 
Major farm organizations belated­ 
ly healed a spiit in their ranks and 
agreed to back anti-subsidy am end­ 
m ents both in .senate and house. 
While 
the 
congressional 
“farm 
bloc” itself was split, 
with 
Sen. 
John H. Bankhead (D> Ala., leading 
a senate fight for an administration 
(Continued On Pag* Two) 


by the government, the machín 
ery will be available for promp 
uated 
the 
Dodecanese 
island 
o? *ctkm ’ the president's * tatemen 
i erseas 
said. 


killed 100 Nazis. Others srere taken 
prisoner. 


NO HILARITY AT 
VETS CONVENT! 


today in a 
reponed bv Reuter s 
B 
r s & 
a s S l S & 
T 
8 
1 “ 
* * - 
.. 
ss.'ir ss;" S 5 £ " :5 
z — - 
nf' 
snn to 
years of age who strike in 
government - owned 
or 
operated 
plants. 
Many 
members 
expressed 
fear 
that Mr. Roosevelt was ad\ ancing 
! the proposal as a basis for meeting 
f 
the demands of organized labor for j n \ ( 
*_n 
Berlin, reported by Congress 
a veto of the anti-strike bill now 
on his desk. 
With the deadline 
fixed at midnight tomorrow, the 
work or fight 
proposal meantime 


h 
r 
Thl * mou,d inrl«d** Lewis who is 
Dioaccast 63 Vf.ftni nl(J 


« 
Rep 
Ramspe< k 
Georgia. Hoos* 
, h . , r rn an r'’POr" 
m'," n »hilc i Dcmocrmtir whip, ^irt that he n i 
,k T T 
num«rou» ■np!r»- hiivin* the 
ncccnarv bill dreltcd 
Vo«h 
t '1* W’’r'' U”d' r','H>J ln for Introduction »north out thcr- 
? . J J 
U ,va 
A dls- «•** no «»»ranсe from either -h- 
patch to the Stockholm 
newspajvr Democrats 
IAI! 
I U 1) 


(I n t e r n a t i o n a l N e w s Service) 


Reuter's 
said 
that 
aerial 
photo- 
graphs of African ports 
show clear 
signs of invasion preparations.” 


or 
Republicans 
that 
would enact the law. 
Substitute For Bi|| 
Mr. Roosevelt's statement of fut- 


The combined attacks on Pried- 
( Continued On Png* Two) 


Preparing Huge 


U. S. Arsenal In 


Alaskan Area 


Two Sergeants 
Are Charged With 
Large Food Thefts 


( fnfernatioriaI New* Service) 
REHOBOTH BEACH, Del., June 


PITTSBURGH, June 24—W ithout received cool treatm ent a* the hands 
( as?el Rosso Is the ea•»temmovt 
policy as regards strikes tn gov- 
of the 
Dodecanese group in 
the **rnment-operated war pls-its was 
the usual fanfare, parades and tra 
ditional features, the state Veter 
of the legislators. 
Typical of the comments was the 
ans of Foreign Wars encampment following by Rep. Harness <R> Jnd. 
concentrated on business today, and 011ti 
the participants in revising 
the Smith-Connally bill before it* 


Aegean sea The island lies off the 
Interpreted as 
coast of Turkey 65 mde.s east of ior 
drastic 
the island of Rhodes. 


By JOSEPH A. BORS 
f 
^ 
8 Sraff Correspondent) 
a substitute 
WASHINGTON. June 24 — L.^rge 
Smith-Connally scale expansion of -he navy * aerial 


mostly serious business. 
A notice posted at the Fort Pitt fina* passage 
hotel reflected the mood of the vet­ 
erans, beginning their second day 
sessions of the 24th annual encam p­ 
m ent: “Due to war conditions and 
out oi respect lor our men who are 


The German broadcasts said that ? Pr**s.sage a veto of that measure bv 
reports on the evacuation em anated fhe president 


an ti-s'n k e bill and was believed to transport 
line 
into 
the 
Alaskan 
area provided proof today that the 


from Ankara. Turkey. 


• ™ ., took, Ilk, the groundwork j po*e^evácu»üonlaJ*ü)e°Naiü* 
( Continued On Png* Two) 


Hep 
Smith 
i D i 
Va 
(Continued On Png* Two) 


Allied headquarters .‘-pokes- 
man said the distance traversed by 
I the ^ ank fliers was exceeded only 
bv Liberators w’hich flew 400 miles 
farther, from Hawaii, to bomb Jap- 
; anese installations on Wake Island. 
Macassar, largest city on Celebes, 
lies at rite southwest tip of the is- 
j land, some 200 miies from Jap-held 
Borneo across the Macassar Straits. 
The city was bombarded bv Allied 
warship* and bombing planes 
in 
February of last year during th e 
historic battle of Macassar Straits, 
n hich 
was 
followed 
bv 
J a p a n e s e 
seizure of Java 
Today's communique from Gen. 
Douglas Mac Art n ur s headquarters 
(Continn*« On Pag* Two) 


Allied Air Raids 
Halt Nazi Drive 


- - ------ -4- i 
tti * W-, 
i in the armed forces, there will be no 
holes that have 
developed during j 
~ t011 Miles military authorities ! demonstration 
outdoors and all lu- 
the past winter. 
Highland avenue j today held two army sergeants who j laritv will be dispensed 
with ’’ 
has 
been 
repaired some 
on 
the allegedly 
confessed 
to 
wholesale 
**--»- 
cartw ay 
outside 
t^ie 
old 
trolley thefts of 
meat, cheese and buttei 


\ 


line right of way. Apparently the 
only hope for improvement of the 
entire street rests with the state 
highw ay departm ent, this street be­ 
ing a state highway continuation 
through toe city. 
* * 
* 
Golf 
driving 
courses, 
archery 
ourts, etc., arp also noted as listed 
among the victims of the w’ar this 
sum m er. 
* * 
* 
While fireworks are banned com­ 
pletely in the state for the Fourth 
of July 
period, there seem to 
be 
some pre-Fourth noise makers that 
are available, judging fro 
from some streets of the 
* 
9k 
* 


Mrs. Albert Colella, of 515 Lyndal 
street, reported to P a New?c that 
she found an odd bloom in her 
back yard, the flower being in the 
daisy 
family, 
with 
three 
yellow 
blooms on a single stem. 


from the commissary of the Fort 
Miles Coast Artillery Post. 
Names of the prisoners w’ere wuth- 


Business centered to a large ex 
tent on resolutions and legislation 
pertaining to the men now in serv- 
vice. 
State Commander William H 
Bechtel, Jr., is not present at the 


reports 
ity. 


held pending an investigation by the convention but is serving as Reri 


Investigation.1** F*d*rai B,lr*aU o i j Cr° - nek director m o / a d a l c ^ 
The men were captured by Re- 
hoboth police when a woman resi­ 
dent 
of 
the 
fashionable 
resort 
turned in a loaf of cheese which 
she found on the street. 
A check 
showed it to be of the kind used 
only at the post, and a subsequent 
police investigation led to the dis­ 
covery of the two sergeants in an 


Planes Are Used 
To Lend Realism 
To Blackout Test 


SOLDIERS STILL 
PATROL DETROIT 


( Inlernatlonal New* Service) 
DETROIT, 
June 
24.—As 
the 
, 
- 
- .3,800 regulars of the U. S. Armv 
automobile loaded with meat bear- , maintain constant vigil from the 


“All Ankara correspondent report* 
the 
i4 Hies 
m ly 
begin 
operations 
against the Dodecanese from Syria.** 
Retent temporary closing of toe 
frontier between Turkey and Syria 
by British military authorities to 
cover troop movements in Syria re- j 
suited in swift Axis preparations to! 
meet a possible Allied thrust from i 
the Near East. 
, r . 
. 
Germany 
reportedly 
>ent 
troop P o u n d 
(International New* Service) 
j reinforcements into the Balkans to 
PHILADELPHIA, June 24.--Two I guard against an a sault on south- 
flights of Flying Fortresses roaring eastern Europe a.id was said 
to 


COFFEE RATION 
STAMP VALUE 
GIVEN BOOST 


On Soviet Russia 


ing the arm y seal. 


Daily Weather 
Report 


Civilian Killed, 
Girl Injured For 
Iporing Sentry 


heart of the Negro district to gates 
of the war plants, Detroit will be 
released 
today 
from 
curfew 
re­ 
strictions, Governor Harry F. Kelly 
predicted early this morning. 
Oakland 
and 
Macomb 
counties 
were freed of all “state of emer­ 
gency” 
restrictions 
this 
morning, 
leaving only Wayne county, which 
embraces Detroit, inside the cur­ 
few zone. 
News Serv,ce) 
I 
^ 
city WHS quiet last night— 
. 
YORK June 24.—A youth- I although two more deaths brought 


United 
States weather statistics 
for the 24-hour period ending at 9 
a. m. today are as follow : 
M aximum temperature, 91. 
M inimum temperature, 61, 
No precipitation. 
River 
t.ige. 47 feet, 
— 
* 
Sto t is tics for the same date a year 
follow . 
r 
Maximum temperature, 77. 
Minimum tem perature. 50. 
Precipitation, .01 inches. 


ban. 


just yet to saloons,” continued the I Fore 
governor. 


ful civilian was shot and killed and tiie official death toll to 29—and 
nis girl companion wounded by a i the governor said he believes the 
sentry at an army installation cn j tranquil conditions justify the lift- 
Staten Island when they refused to | 
of the 10 p. m. “off-the-streets” 
heed the sentry warning 
to 
halt 
the anti-aircraft artillery command 
announced today. 
The youth was identified as Frank 
Denuzzio, 18. of Staten Island. The 
girl, Cecilia 
Melnik 
15 
also 
of 
Staten Island, was removed to Hal- 
loran 
general hospital 
where her 
condition W'as reported “good” 
Army authorities arc investigating 
the shooting w'hich occurred 
’ast 
night. 
The couple were in an auto­ 
mobile 


over the eastern .seaboard today had 
added a note of realism to a test 
blackout which plunged into d ark­ 
ness southeastern Pennsylvania, six 
eastern states and the District of 
Columbia 
Major General Ralph Royce, com­ 
manding general of the First Air 
Force, announced that 24 bombers 
took part in the 65-minute test, 
which caught air raid wardens to­ 
tally unaware. Although several vio­ 
lations occurred both in homes and 
on the streets of the Quaker City, 
city officials said the test was “re­ 
markably successful”. 
BOMBERS ‘ HIT 
PORT OF OLBIA 


(Costina** O» P»f« Two) 


VOLUNTEERS TO 
CHECK PRICES 


Of Coffee 
In Three 
Week Period Will Now 
Be Allowed 
(International New* Set- k**) 
WASHINGTON 
June 
24 
The 
office of price administration today 
boosted 
the 
value 
of 
the 
ration stamp h, h new all-time high 
of one 
pound 
for 


United States is building a gigantic 
co-author j ai tenal in preparation for the event­ 
ual assault against Japan. 
This was disclosed in connection 
with the commissioning in Seattle 
I Wash , of Squadron No. 5 of toe I 
Naval Air Transport Service. 
(International News Serv ce) 
The navy vud the new squadron WASHINGTON. 
June 24— Secre- 
[ mm 
complete 
an intensive 
air 
**ry of War Stimson asserted 
to- 
transport service with landpianes day that diversion of G erm an planes 
into the Alaskan area, connecting to meet the growing Allied air raids 
naval establishment* and outposts on Europe may be holding up 
there with supply centers in the anticipated spring assault bv 
United Slates ' 
VI hile American forces early in 
the war worked to build up the de­ 
fenses 
m the North Pacific, du r­ 
ing the past few* months the high 
command has been showing an of­ 
fensive hand in that vital area. 
The 
navy 
said 
that 
the 
new 
squadron 
is indicative of the in- on the lone Russian front Srimsnn 
coffee| creasing p«r, of the demand for SRl(i th at despite 
communication 
lines 
into 


the 
_, 
the 
Nazis againsi Russia, 
It 
probable that many enemy 
planes have been withdrawn from 
the Eastern front and that may be 
why Germany has not launched the 
summer offensive against Russia,** 
Stimson told a news conference 
Speaking of the extraordinary lull 


( Intern;«tlotlAl New* Servie«) 
PITTSBURGH. June 24 - The 
OPA today completed arrangements 
to turn over the authority of en­ 
forcement of price ceilings and point 
rationing rules to volunteers in the 


or.* 
pound 
ror 
» 
three-wrek I and th . Aleutians brought on bv 


The previous lop value of t h e ! 
oppra,lon5 in ,h81 
coffee stamp was hit I hi.* month 
when 
the 
ration 
value 
was 
one 
pound for a calendar month. 
Coffee stamp No. 21. OPA said 
becomes valid 
for one pound of 


several weeks of 
Alaska weather suitable for major oper­ 
ations there have been only com­ 
paratively minor «lashes. 


(International New* Service) 
ALLIED 
HEADQUARTERS 
IN 
NORTH AFRICA. June 24—Several 
fires were started in the dock area 
of the North Sardinia Port of Olbia 
» 
. 
in a heavy new raid by Wellington 
But the order may not apply bombers of the North African Air 


Officials pointed out that during 
the past six months there has been 
a five-fold increase in the naval 
transport service by air. 


nine-county area of the Pittsburgh i t° ifeeol0n Julv 1 and wil1 expire on I 
Ii'V the 
district, 
J uly 21. Stamp 22 can be used for 
X / 0r fapld trans" 
unoa id 
tfH* Pnrcha.se of one pound of coffee 1 ¿ \ i 
L 'i! suppt?rt lts W rw tlo n in 
ii"P “ I durlnu the period 
JU“ « 
T! 
rPSH" 
in m0re th »n 
and August U. 
j doubling the present total naval and 
Thus, each adult American will 
services by the end of the 
be able to buy two pounds of coffee 
navy said 
in a »six-week period. 
* 
The new action, OPA said, mark* 
representatives will make up the 
fllP 
slnCe d)ffee ration- 
... -1 
ing 
bt'gan 
that 
supplies 


Arthur Mometer 
4 ♦ ♦ ♦ • • « . 


d 
Beginning 
next 
week, 
workers will begin investigations of | 
violations 
and, except 
in 
»serious 
cases, will 
be on the " neighbor- 
Judge-neiglibor basis, now used to 
enforce the pleasure driving ban. 
Three to 15 volunteer community 


GIVEN »STATE PO»ST 


( I n t e r n a t i o n a l 
N e w s 
.S erv ic e) 
HARRISBURG, June 24.—William 
E. 
Montgomery of Chambersburg, 
chief of the division of management 
since 1939, has been appointed dep­ 
uty .secretary of the forests and wa 
Hoi* 
h 
I ii 
w u 
fai]pri to Iters departm ent at $5500 annually 
halt when challenged by the sen- j Secretary James E. Keli announced 
tfy* 
J today. 


e, an official communique a n ­ 
nounced today, 
j 
Aircraft of the coastal air force 
: attacked and sank an Axis tank- 
j er. 
The Wellington assault on Olbia ¡Prim e Minister Eamon De Valera’s 
was earned out Tuesday night, the ; Fianna Fail party has been returned 
communique said. 
Activity yester­ 
day by other aircraft of the North 
African command was confined to 


price panels and are receiving spe­ 
cial training in their duties by the 
OPA. 
The size of the panels de­ 
pends upon the number of retail 
business establishments in a local 
board area. 


♦ 
DE VALERA WINS 
( In tern.'it ¡OHM I New » Service) 
DUBLIN. 
June 
24—Incomplete 
election 
returns 
today 
indicated 


▼t 
DEATH RECORD 
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patrolling and reconnaissance. 
Two Allied craft were reported lost 
I in the operations. 


to power in I he general elections. 
De Valera's bitter opponent, Wil­ 
liam 
T. Cosgrove, 
leader of 
the 
oppositionist Fine Gael party, ap­ 
parently was re-elected a member 
of the Dail. 


have 
reached a normal level 
The move, OPA pointed out. is in 
line with a recent 
announcement 
that the public will receive bene­ 
fits >f any increases in coffee sup­ 
plies. 
However, 
OPA 
^>aid 
“any 
deterioration of the present favor­ 
able supply »situation will again re- I 
suit to a cut in the 
coffee rations 
"Consumers must be prepared f o r ! 
»such 
reductions 
whenever 
it 
is: 
nece.ssary; OPA .stated. 
Up until now. the usual value of j 
the 
col fee 
stamp has 
been 
one kl t«w nship. 
pound in every five weeks. At one 
time 
when 
coffee 
stocks 
were I months, 30 East street 
dangrously low, the 
value of the! 
Frieda V. Hanna. 
21. 824 
toffee stamp slid to one pound in a lin avenue, 
six-week period. 
j 


r\ m 


Calvin, 83, 
Mrs. 
Ida McDonald 
206 East Grant street. 
John CDffey, 82, Lav«rente Coun­ 
ty Home. 
Andrew Louis DeLorrnzo. Jr., five 
days, 1206 Croton avenue. 
George W. Epiihner, 38. R, n. 5 
Grove City. 
Mrs, Elizabeth Wallace, 91, Pulaa- 


Clyde 
Eldred 
Troutman, 
four 


fh i 


Erank- 


Short days ago or a as it irccks, 
nun was failing thick and fast, 
and h*!ks complained and groused 
« lot and wondered just how long 
twould last, Then came the sun 
and dried the earth and fanners 
plowed and sowed then seed, and 
note those folks 
who groused 
so 
much are arguing how much 
ue 
need a fall ot ram and not too 
hard, enough to soak 
the thfrsty 
crops, the rutabagas and the kale. 
the Brussels sprouts and hay and 
hops. It only proves that 
mortal 
man is always grousing never done 
we'fi get the rum 
Melville Oeorge, « , tm m Valle*. h ,e ' 
' 
•<*»» ' hope. 
weather 3 still at ninety-one. 


TWO 


Says Australia 
Had Close Call 


Curtin Believes That Battle 
Of Australia Has Now 
Been Won, However 
0- o 
9 
(International New« Service) 
CANBERRA, June 24.—American 
' troop« now based in the southwest 
and south Pacific war theater now 
are approximately equal in number 
to Australia’s own forces, authorita­ 
tive quarters revealed today. 
United States air combat squad­ 
rons already slightly exceed those 
of the Royal Australian Air Force 
“The battle for Australia assured­ 
ly has been won just as was the 
battle of Britain,” Prime Minister 
John Curtin declared. 
Curtin was quick to emphasize, 
however, that his statement did not 
mean the Pacific war has been won 
yet. 
“Pome day,” he said, "the Aus­ 
tralian people will be told how close 
a rail we had in New Guinea.” 
The prime minister said that all 
the heavy naval forces in the Pa- 
* cifir covering lines of communica­ 
tion to Australia are being provided 
by America. 
"The American fleet at Hawaii 
1 has done what we expected the fleet 
based at Singapore to do,” Curtin 
* added. 
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NEW PATTERN IN 
BRITAIN TO AFRICA 
ALLIED 
BOMBING 
AND RETURN BOMBING 
ATTACKS ON AXIS 
TRIPS ARE LAUNCHED 


(Continued From Fag« On«) 
(Continuad from Fag*# Ona) 


t0.„ ^ UL0I]e 
^ ? ounCe.me,at of the richshafen and Spezia were seen as 
a prelude to a new pincers assault 
technique on both partners of the 
Axis now that the allies control the 
Mediterranean area. 
Preliminary’ reports indicated that 
the docks at Spezia, 50 miles south­ 
east of the bomb-battered port of 
Genoa, were well bombed. 
Terrific Fires 
Terrific oil fires were left burning 
at the naval base which was heavily 
hit recently by American Flying 
Fortresses 
which 
attacked 
from 
North Africa. 
The furious cycle of allied aerial 
bombardments against Axis Europe 
there .ore incapable of doing damage j continued in daylight today when 
are never sent over areas where they 
forces of allied aircraft cross­ 
might be shot down with no enemy > 
ou* over 
English channel and 


successful 
mission also proves a 
number of things: 
1. The newly-developed Allied air 
fields in North Africa are now in 
a position to mount the most ambi­ 
tious offensive actions in the book 
2. Supplies are reaching them in 
sufficient quantities to accommo­ 
date Britain-baaed bombers as well 
as Maj. Gen. James H. Doolittle's 
already formidable North African 
air force. 
3 Italy's defenses have deterior­ 
ated to such an extent that Allied 
planes can fly over Premier Musso­ 
lini's domain almost with impunity 
Bombers 
bereft 
of 
bomb 
and 


j Deaths of the Day j 


PRESIDENT SEEKS 
NEW 
AUTHORITY 
TO DRAFT STRIKERS 


(Continued From Pag« One) 


of the Smith-Connally bill, objected 
>* to use of the draft law for "punish­ 
ment of unpatriotic strikes,” as­ 
serting 
that 
"a 
better 
solution 
would be cooperation by the presl- 
* dent with the Congress for the 
adoption of adequate labor legisla- 
*' tion.” 
In 
directing Ickes to continue 
federal control of the mines, Mr. 
Roosevelt overrode the protests of 
the coal operators who demanded 
return of their properties — seized 
by the government at the outset 
of the first coal strike, May 1. 
Former Senator Edward R. Burke, 
spokesman fo’ 
the southern coal 
operators, led a delegation which 
conferred with, Marvin McIntyre, 
presidential secretary. 
Burke later 
* told reporters: r 
"We do not think it is proper that 
the operators should have 
their 
property taken away and the min­ 
ers’ union be allowed to dictate 


objectives destroyed in compensa­ 
tion. 
The dramatic mission disclosed by 
the British air ministry opens up a 
great vista of augmented bombing 
attacks at a moment when it seemed 
impossible any larg.n undertakings 
could possibly be launched than the 
terrific British and American as 
SftUlts of recent weeks which have 
ruined Germany’s Ruhr. 
It represented fulfilment of the 
air theorists’ fondest dream. The 
time soon may come when similar 
tactics will be employed elsewhere 
Gradual improvement of long-range 
bombers should make it possible be­ 
fore this war is over for planes to 
take off from Britain and land in 
Soviet Russia, for example, there to 
refuel and bomb up for equally de­ 
vastating attacks on the homeward 
journey. 
And in the Far East, such tactics 
eventually may spell the doom of 
Japan. 
Consolidation of American gains 
in the Aleutian Islands will pave 
the way for an ial onslaughts against 
Japan, and when American bases 
have inched up sufficiently to the 
west, the day will arrive when Fly­ 
ing Fortresses and Liberators can 
streak across the face of the em­ 
pire, dropping their bombs and then 
going on to land in China. On the 
Chinese mainland itself, American- 
built bases are now ready to re­ 
ceive these attackers and send them 
back to their initial airfields laden 
to capacity with new cargoes of 
death and destruction for the land 
of cherry blossoms, paper window’s 
and double-dealing. 


SUBSIDY VOTE 
APPEARS NEAR 


(Contimi««! From Fag« On«) 


headed 
toward 
the 
continent at 
breakfast time. 
The 
heavily 
punished 
German 
Ruhr valley appeared to have been 
given a night’s respite but the Ger­ 
man radio reported that a few allied 
planes carried out "nuisance raids” 
during the night against towns in 
western Germany. 
The Lancaster bombardment of 
Spezia followed new heavy raids by 
Wellington bombers of the North 
African air force on the port of 
Olbia, Sardinia, and heavy British 
bombers from the middle east on 
the airfield at Comiso. Sicily. 
Several fires were started in the 
dock area of Olbia while the bomb­ 
ers from the middle east started nu­ 
merous blazes among airplane han­ 
gars and workshops at Comiso. 
Return Trip Raid 
Tlie initial communique on the 
Spezia raid said: 
*The force of Lancasters which 
bombed Friedrichshafen on June 20 
went on to North Africa and last 
night made the return journey to 
England, bombing the Italian naval 
base of Spezia en route without loss. 
"It is now confirmed that three 
acres of 
the Zeppelin works 
at 
Friedrichshafen 
were 
devastated 
and the motor engineering works of 
the Maybaeh Werke company were 
damaged in the raid on the 20th 
which was made without loss.” 
The Americans had their inning 
against Spezia on June 
5 
w’hen 
more than 100 United States Flying 
Forts from North Africa bombed 
three 35.000-ton Italian battleships, 
the Littorio, the Vitorio Veneto and 
the Roma, a heavy cruiser and cargo 
ship. 
Heretofore when Royal Air Force 
planes have attacked Spezia they 
have had to make a round-trip 
| flight across the Alps of 1.500 miles. 
Nazi Reprisal Raid 
A reprisal raid for the heavy 


Mrs. Ida McDonald Calvin. 
Mrs. Ida McDonald Calvin, aged 
83, of 206 East Grant street, died 
this morning at about 8 o'clock at 
her home after a year's illness. She 
was the widow of A. R. Calvin who 
died in 1915. 
Mrs. Calvin was born èt Rock 
Point, Pa., on October 3, 1859, a 
daughter of William L. and Eliza­ 
beth Klingensmith McDonald. She 
was a member of the First Meth 
odist church. 
Survivors 
are one 
sister. 
Miss 
Katherine McDonald of the same 
address; two brothers, Wilson Mc­ 
Donald of Oklahoma City, Okia 
Seth H. McDonald of Detroit, and 
tw’o nieces, Jessie Mockel of New 
Castle and Mrs. Edna Nobiett of 
El Rena, Okla. 
Funeral services are to be con­ 
ducted 
Sunday 
afternoon 
at 
2 
o’clock at the residence. Interment 
will be in Oakdale cemetery, Lee- 
tonia, O. 


Frieda V. Hanna. 
Miss Frieda V. Hanna, aged 21, of 
824 Franklin avenue, died in the 
Jameson 
Memorial 
hospital 
this 
morning at 5 o’clock after a linger­ 
ing idness. 
Miss Hanna was born in New 
Castle on July 21, 1921, a daughter 
of 
Robert 
D. 
and 
Ethel 
Kurtz 
Hanna, and had lived here all her 
life. She 
was a member of the 
Christian and Missionary Alliance 
church and was employed as a book­ 
keeper for the Manufacturers Light 
and Heat Co. 
Surviving are her parents; one 
sister, Bette Jean, at home; four 
brothers, Robert J. of Camp Lee 
Va., William L., Charles J. and 
Richard E . at home, and her grand­ 
parents, 
Mr. 
and 
Mrs. 
Robert 
Hanna and Mrs. William Kurtz. 
The body has been removed to 
the Howard L. Reynolds funeral 
home, 909 Adams street, w’here the 
family will receive friends Friday 
evening from 7 to 9 o'clock. 
Funeral arrangements have not 
been completed, pending the ar­ 
rival of Miss Hanna’s brother from 
Camp Lee Va. 


Herbert Mahony of Cincinnati, Sgt 
Joseph Everett Wallace, stationed 
at Panama, and three great-grand­ 
children. 
The body wdil be taken to the 
residence Friday afternoon. 
Fu­ 
neral services will be held at the 
residence Saturday afternoon at 2 
o’clock with Rev. Edgar Tait, pas­ 
tor of 
the 
Pulaski 
Presbyterian 
church, in charge. 
Interment will 
be in Graceland cemetery. 


Shaffer Services 
Funeral 
services 
for 
Harry B 
Shaffer, 1224 Rebecca street, were 
conducted at the residence Wednes­ 
day afternoon at 1:30 o’clock. 
Dr.: 
Robert Meade Pattersoh, pastor of I 
Central Presbyterian church, offi­ 
ciated. 
Pallbearers were Hubert Fletcher. 
Carl Lentz. Alvin Elder, Wilbert 
Battrti. Harry Jefferies and Roy 
Todd. 
‘ | 
Interment was in Oak Park cem­ 
etery. 


Mrs. McLaffertv Funeral 
Short funeral services for Mrs. j 
Mary E. McLafferty, Knox avenue, ! 
R. D. 2, w’ere held at the home of 
her 
brother, 
Richard 
C. 
Duffy j 
Branchton, R. D. 1, with further I 
services Wednesday afternoon at 3 
o’clock in New’ Hope Presbyterian 
church. 
Dr. Robert Meade P at­ 
terson, pastor of Central Presbvte- 
rian church, officiated, assisted bv 
Rev. C. G. Schauffele of New Hope 
church. 
Pallbearers w’ere DeLoss Duffy. 
Paul Duffy, Lester Rea, R ed Acker, 
Cpl. Leonard Doosley and Pvt. Ver­ 
non Ritchie. 
Interment was in New Hope ceme­ 
tery. 


Your Furs Will Be Safe 
IN SMITH’S MODERN 
REFRIGERATED SIXK?E 
THE ONLY “REFRIGERATED” VAULT IN NEW CASTLE 


IMPORTANT NOTICE! 


OUR PLANT AND OFFICES WILL BE 
CLOSED JULY 5th THROUGH JULY 10th 
FOR NECESSARY REPAIRS 
And to Allow Our Employees a Deserved Vacation 


No Orders Will Be Accepted, Given Out or Delivered During This Period. 


terms under w’hich they will work.” j compromise, the union of the big 
larm organizations tended to solidify I British bombing of the Ruhr was 
the opposition of "farm bloc' mem- | carried out last night by 15 German 
bers. 
ANTI-STRIKE BILL 
ACTION AW AITED 


(Oontlnned From Fag« Ob «) 


Sens. Aiken (R) Vt.. and Gillette 
(D) Iowa, led the "farm bloc” fight 
for an amendment to the Commod­ 
ity Credit Corporation bill banning 
for a veto of the anti-strike bill. ] use of subsidies for "rollback” or 
* - J *- • 
* 
reduction of maximum prices, with 
provisos permitting sale of wheat 
for feed at less than parity prices 
and allowing price supports on do­ 
mestic vegetable fats and oils. 
In the house Rep. Steagall (D) 
Ala., chairman of the banking com­ 
mittee. and Rep. Wolcott <R> Mich., 
sponsored 
a 
similar 
amendment. 
They sought approval of the bank­ 
ing committee before the house also 
opens debate on subsidies, with a 
vote expected tomorrow. 
Senate administration forces back- 


I certainly hope it isn’t because 
this other proposal looks too much 
like "slave labor’ for me.” 
Mr. Roosevelt disclosed his new­ 
est propasal in a statement late yes­ 
terday in w’hich he assailed what 
he called the “intolerable” actions 
of the leaders of the United Mine 
Workers headed by John L. Lewis, 
in staging three walkouts from the 
coal mines. 
The president noted that he had 
already set up machinery to carry 


bombers against the northeast coast 
port of Hull, 181 miles northeast of 
London. 
The Nazis dropped high 
explosives over a wide area of the 
port in the east riding area of 
Yorkshire. 
The bombardment of Spezia her­ 
alded strong intervention in the 
battle of Italy forces of British 
bombers while the Germans still 
nursed severe wounds to the Ruhr 
industrial area. 
German reports quoted by the Ex­ 
change Telegraph company said that 
the situation in he Ruhr was so 
serious that more than 3.000.000 per- 


Melville George 
Stricken with a heart attack while 
at his work as a junior administra­ 
tive 
assistant 
of 
the 
Pittsburgh 
Ordnance office, Melville George, 58. 
of Enon Valley died before he could 
be taken to the Mercy hospital in 
Pittsburgh. 
Known familiarly as "Mel", Mr. 
George had resided in Enon Valley 
for the past ten years. 
He was 
active in Democratic politics and 
was a delegate to the Chicago con­ 
vention of his party in 1940. 
He 
was a candidate for the Democratic 
nomination to congress several years 
ago. 
For the past 18 months he had 
been engaged in work for the gov­ 
ernment in the ordnance depart­ 
ment w’ith offices in 
Pittsburgh. 
He is survived by his w’idow. 
The funeral service will be held 
on Friday in his home at Enon 
Valley at 3 o’clock. 
Rev. W. J. En­ 
gle will officiate. Interment will be 
in the Enon Valley cemetery. 


George Vi. Eplthner 
George W. Eplthner, aged 38, of 


Rodgers Funeral 
Funeral services for Joseph Rod­ 
gers, 267 West Falls street, were held 
Wednesday afternoon at 2 o’clock 
at the Union Baptist church with 
Rev. Ernest Moore in charge, as­ 
sisted by Rev. G. D. Choice of 
Bethel A. M. E. church and Rev. 
DeLane of Farrell. 
The choir sang several appropriate 
selections during services. 
Friends were pallbearers and in­ 
terment was made in Greenwood 
cemetery. 


Save 15% 
Cash and 
Carry 


* * Expert Furriers ★ * 
Fur Storage—Rug Cleaning 


Telephone 
885 
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John Coffey 
John Coffey, aged 82, died at the 
Lawrence county home Wednesday 
evening at 10:25 o’clock. 
He leaves no relatives. 
Funeral services will be held Sat­ 
urday morning at 9 o’clock in St. 
Margaret’s church. 
Interment will 
be in St. Mary’s cemetery. 
The body will be at the Mahoning 
funeral home, West Madison ave­ 
nue, until time for services. 


JAPS ATTEMPT 
TWO ATTACKS ON 
U. S. WARCRAFT 
servi«-« i 
(International News 
WASHINGTON. 
June 
24—Two 
unsuccessful Japanese air attacks 
against small American warships in 
the Guadalcanal area were reported 
today by the navy. 


so jittery about the fourth term 
that he can make a Belshazzar 
feast 
out of a 
common 
variety 
chicken dinner, it shows how freely 
crackpot 
ideas 
generate 
in 
the 
minds of the New Deal brain trus­ 
ters.” 
Warming up to his subject, the 
Republican leader continued: "Guf- 


REPORT ITALIANS . 
EVACUATE ISLAND 


(Contl!in«d From Fag« Ob «) 


have sent shock troops to bolster 
Italy's 
island 
holdings 
in 
the 
Aegean. 
Based in Syria are the powerful 
armies 


DECLARES MORALE OF 


fey is the stame senator who distin­ 
guished himself as Pennsylvania's! British Ninth and Tenth 
outstanding tax dodger while re- and other Allied units 
portedly making millions in Mexi­ 
can oil deals. 
"This is the same senator who«® 
On the night of June 20. a light political machine has been charged rent operations. 
with putting the squeeze on thou* 
-------------•— r--- r - 
sands of Pennsylvania's postmas- 
pressure at the bottom of 
ters and making them 
pav the th<B *e* i* a little more than seven 
freight for Democratic love feasts.” j tons to the square inch. The pres- 
Was that all? 
"No,” concluded i 


Axis reports on maneuvers by the 
Allies in this area said that strong 
fleet units w’ere taking part in cur- 


U S surface unit was attacked by 
a Japanese plane off Savo Island. 
JAP FLIERS CRACKING On the night of June 22, two U. S. 
------------- 
j patrol craft were strafed in the 
! vicinity Of the Russell Islands. 
(Coctian«d From Fag« On«) 
Tpxt' of the navy s 422nd com- Taylor w’ith a parting shot, 
Guadalcanal Wednesday. 
We shot munl(iuf of the war follows: 
New Deal block buster 
down 32 dive-bombers and 45 zeros 
"South Pacific: 
«'All dates are t strictly a dud'. 
East Longitude.) 
"On June 20, during the night, a 
and lost six of our intercepting 
force which almost equalled the at- 


aure increases four-ninths of a pound 
a f0r eaCh 
one goes down. 
Guffey i s : 
* 
v 
j The News, by Mail, One Year, $6. v. 


tacking force. That rate of loss ^ 
S. light surface unit was un- 
cannot be under-estimated. 
successful)’ attacked by a Japanese 
Can't Sustain Los,», 
j f !a"e in ,he vicinlt5' of 88 V0 Is" 
land. 
"The Japs can t produce planes to j 
*on June 22-23, during the night, 
sustain losses ranging from three to two y, S. patrol craft was unsuc- 
15 against 1, and the morale of cessfully attacked bv a Japanese 
their pilots must be seriously af- noa! plan(a in the vicinity of the 
Russell Island.” 
"I haven't exact figures available 
— 
—« - 
------- 
R. D. 5. Grove City, died at Ba."h 
line-Rossman hospital, Grove City, but the Japs have lost, about 1 500 
sons must be evacuated from t h e : this morning at 135 o’clock, death j planes since last September. Every1 


out his order for the induction of , „. 
„ 
r„ .. 
any draft-eligible striker in a gov- ! ~ 
J? 
l en?mt,nv .° 
i’*2n 
ernment-ownnri or mvratprf nianf 1 
Ohio, which allows use oi $500.- 
ernment-owned or operated plant, 
and he asked that the draft age be 
increased from 45 to 65 to im­ 
plement that order. 


While Lent really continues for 
more th in six weeks, *he reason we 
Fpeak of It as ”40 days” is that only 
40 days are fast days. Sunda)’s are 


000.000 for general subsidies until 
July 1, 1944. together with $175,- 
000,000 to be used by the Commodity 
Credit Corporation and authority for 
continuation of transportation and 
strategic materials subsidies totaling 
$320,000.000 annually. 


married 16 years. 
Mr. Bpithner was born in New 


devastated area by the end of the 
week. 
May Bomb Rome 
The attack on Spezia was made 
only a lew hours after the Italians 
were warned by a British air com­ 
mentator that Rome itself might 
become the target of allied bombs resided the past five years in Grove 
unless military objectives were re- j city, going there from Plaingrove 
moved and the Italian capital de- j an(j New Ce«dle. He was employed 
clared an open city. 
\ bv the Cooper-Bessemer Corp., of 
Previously British authorities, par- j Grove City. 
Proof that people are accustomed | ticularly Capt. Harold Balfour, un-j 
Survivors are his wife: his par- 


being caused by complications foi- 
a, pilot fails to return 'he rest 
lowing five weeks' illness. 
He was 
of the squadron is affected, 
Jap 
the husband of Thelma Mathicson 
or no Jap. I wonder whit those 
Epithner, to whom he had been 
fellows have 
been 
thinking 
thi. 
past week.” 
Admiral Fitch, while loath to un- 


On 
the admiral’s desk as 
not counted because they are feast to honesty an d "tru th is in the f a c t! der-secretary of state for air, Has! ents; three sons, Robert. Ronald talked reposted 
a 
punted 


Castle on August 5, 1904, and had derestimate the enemy, said our 
pilots 
definitely 
are superior 
in 
technique and said he was highly 
pleased with the teamwork of all 
branches of the service, including 
our New’ Zealand Allies. 
we 


SENATOR GUFFEY 
IS WELL ROASTED 


Target For Attacks At Republi­ 
can Dinner In Pittsburgh 
Last Night 


COMFORTABLE EYES 


Depend Fpon an Accurate Eye Examina­ 
tion Followed by a Correct Fitting of Fine 
Glasses! 
Glasses of Quality and Distinction! 
DR C. LEE MELLINGER 
Temple Building 
The Optometrist 


oays. 
that a swindler’s lies fool them. 


Only bubbling, boiling water 
extracts the full flavor 


I !ЯАТ.Ш 1 
n 


TEA 


said ihat Rome would be bombed if and pauj( and one daughter. Betty 1 recently sent him bv Admiral Ches 
such attacks would speed the end 
au at home* one brother, John tf,r W Nimitz, commander-in-chief 
* 
‘ 
* J 
' 
of the Pacific fleet. It said: 
"The Lord gave us two mds to 
use; one to think with and one to 
sit with. The war depends on which 
we choose. 
Heads we win—tails we 
lose.” 


— 
• - 
♦ 
— ....... 
AMERICAN FLIERS 
BOMB MACASSAR 


(C oB tlB B «d F r o m Pag« O b «) 


of the war against the Axis 
The raid was conducted as an Ex­ 
change Telegraph company dispatch 
was received in London from Zurich 
quoting 
the 
newspaper 
Popolo 
D ltalia as admitting that six towns 
in 
the devastated coastal 
region 
south of the bomb-pocked port of 
Naples had been destroyed. 
The 
names of the localities i/ere given as 
Poggio. Apemaccia. Reale, Poriicio, 
Torre Del Greco and Torre Annun­ 
ziata. The newspaper also acknowl- 
edged that production in southern 
Italy and on the Island oi Sicily Had clydr Eldml Tro„ inian 


Eplthner of Jackson Center. 
An­ 
other brother, Harold, preceded him 
in death. 
Funeral services will be held Sun­ 
day afternoon at 2 o’clock at the 
Cunningham funeral home, corner 
of Harvard and Bessemer, Grove 
City. 
Interment will be in Crest- 
view Memorial Park, Grove City. 
The family will receive friends at 
the funeral home Friday and Sat­ 
urday 
afternoons 
and 
evenings 
from 2 to 4 and 8 to 10 o'clock 


been reduced considerably because 
of general disorganization resulting 
from aerial assaults 


Clyde 
Eldred 
Troutman, 
four- 
month.s-old son of Charles and Cora 
The air ministry said that none of Ho° 11 Tr^J*iJn 
a 
i 
12*30 
its craft w’as lost in these operations i J 11 *Jie 
. 
but announced the destruction of 
two German Fockc-Wulf 190 dive- 
bombers. 


P. M. after three weeks of illness. 
The baby was born in New Castf* 
on February I, 1943. 
Surviving are the parents; two 
Usters. Margaret Patricia and Alice 
a grandfather, John H. 


announced another defeat of Jap­ 
anese ground forces in the Muba 
area of New Guinea. The Japs lost 
64 men in the second attack on Al­ 
lied positions on La babia ridge in 
as many days. 
Allied losses were 
described as ’ negligible**. 
A heavy bomber on reconnaissance 
attacked the enemy airdrome at 
nearby Lae. 


(International News Service) 
PITTSBURGH, June 24— It was 
quite obvious today that chicken 
motto I wasn’t the only thing fried during 
last night's "feast of Belshazzar” 
which was held bv prominent Pitts­ 
burgh Republicans. 
Senator Jos­ 
eph F Guffey was well roast *ri. too. 
M. Harvey Taylor, Pennsylvania 
state chairman and never the one 
to sit idly by when Guffey makes 
cracks about the grand old party, j 
let loose with the chief broadside 5 
of the evening. 
"Mt. Vesuvius Guffey is erupt­ 
ing again.” declared Taylor as he 
dove into his $3.75 a plate dinner, 
Commenting on Guffey’s charges 
in the Senate earlier in the week 
that ?he GOP was raising campaign j § 
money by holding an $8.000 a plate 
meal. T.tvlor said: 
"If Joe the wirepuller is getting 


Dr. Locke 
Fiorsheim 


Foot Savers 
and 


Rhythm Step 
Portage 


SHOES FOR WOMEN 
SHOES FOR MEN 
DAVIS SHOE CO. 


i 


GENERAL ELECTRIC 
COMBINATION RADI0-PH0N0 
¡SIMILAR TO ILLUSTRATION) 


With this 
6-tube 
G-E 
radio- 
phonograph In your home, you 
bring to your family the oppor­ 
tunity to enjoy the world’s finest 
reeorded music or radio enter­ 
tainment. 
Plays 10-ineh or 12- 
Inch records with lid closed. Lat­ 
est features plus beautiful com­ 
pact cabinet. 


$44 95 


EASY TERMS ! 


ercim atis 
129 ìast Washington St Phone 808. 


l!SE WHOLEWHEAT CKI MBS 
Crumbs from wholewheat bread j pJ.o?itn« 
can be substituted for those from ! yrandmother, Mrs. Maggie B Hoon 


"Crocodile tears” are hypocritical 
, _ 
, ,,, 
. 
. tears 
or 
pretended 
grtef. 
Thi: 
Trout man of Brookville, Pa» and a phrase alludes to an old myth that 


white bread in most instances very 
successfully. They make an especial- 
of Edenburg. 
Funeral srevices will be conducted 
ly 
delicious 
addition 
to 
apple af the Campbell funeral Home, East J 
There also used to be a bc- 
scallop, giving it a rich flavor. 


crocodiles would 
moan and sigh 
like 
distressed 
human beings in 
order to lure travelers within their 


•.К 5 Т М Ш Щ 
s m 
m 
r s v a m 
m 
t 
МУ n e t WITH a ro w e l 
Г . ( га м Hull 
Philadelphia. Pa. 


'® ra a ,5E® a№ № E№ ,'aaoi/f=(i5j5[g5ii5iB® i® a® ® sia№ raE»ei^® sas( 
» MONUMENTS of LIVING BEAUTY 
- 
LARGEST SELECTION IN LAWRENCE COUNTY 


Avoid disappointment of selecting by 
photograph . . . See the actual mon­ 
ument or marker before you buy. 
We invite comparison In quality, ma­ 
terial and workmanship. 
New*, modern designs priced st $35 
and up. 
: GEORGE E. WATTERS | 
CIMITL’RY MEMOXIALS 
L 
818 EAST WA8K1NQTON S T . 
FMONX 831 J* 
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IA&PI 
SUPER MARKET 
S6 S. MERCER ST. 


North street. Friday afternoon af 2 ¡ipf 
crocodiles would shed tears 
o’clock with Rev. D. R Nuzum, pas- , over their prey as they devoured it 


Fresh 
Halibut Steak.. lb. 39c 
; Fresh 
Haddock Fillets lb. 49c 
Whole 
Blue Pika 
lb. 25c 
Salmon Steak , lb. 55c 
Cod Steak 
lb. 35c 
Whitefisb 
lb. 39c 
Sheepshead... lb. 10c 
Mullets 
lb. 13c 
Fresh 


tor of the Church of the Nazarene, 
in charge. 
Interment will be in 
3raceland eemtery. 


Andrew Louis DeLorenzo, Jr. 
Short funeral services for Andrew 
Louis DeLorenzo, Jr.. five-day old 
>on of Andrew’ and Lucille Butto- 
pietro DeLorenzo, 1206 Croton av­ 
enue. were held this morning at 9:30 
q’ciock 
at 
the 
DeCarbo 
funeral 
home. East Lutton street. 
Inter­ 
ment was in St. Joseph’s cemetery 
The baby, bom Friday. June 18, 
in the New Castle hospital, died 
Wednesday morning at 7:25 o’clock. 
Survivors are the parents and 
grandparents, Mr. and Mrs. Louis 
! Buttopietro of Waldo street 
and 
Anthony DeLorenzo of Croton av­ 
enue. 


Mrs. Elizabeth Wallace 
Mrs. Elizabeth Wallace, aged 91. 
of Pulaski township, died Wednes­ 
day evening at 11:30 o'clock at her 
residence, death being caused by 
infirmities of age. 
Mrs. Wallace was born In Ma­ 
honing township on March 19, 1852, 
daughter of 
Matthew 
and 
Jane 
Barber Dinsmore. She was a mem­ 
ber of 
the 
Pulaski 
Presbyterian 
church. 
Her husband, Robert 8. 


A London physician first described ! 
hay fever in 1819 when it was called j 
summer catarrh. 
com go 


Dr. Scholl’s 
4-Way Relief 
Acts Instantly 


. 
. 
. 
. 
■ ■ 
jb « 
I Wallace, preceded her in death In 
Mackerel 
lb. 21 c i9f 
f 
, in 
,, 
Surviving are four children, John 
Croakers 
lb. 21c ¡M. Wallace of New’ Castle. Fred E 
Wallace of Pulaski, Mrs. Jane Spen­ 
cer of Wilkinsburg. R«otf Wallace, 
at home; two grandchildren* Mrs. 


Lose no time on your job for Victory I 
Dr. Scholl’s Zino pads relieve your 
misery from corns and gently remove 
them 
w hile yo u carry on! Instantly 
stop tormenting shoe friction and lift 
painful pressure. Separate M ed ica ­ 
tiona supplied for speedily removing 
corns. Cost but a trifle. At Drug, Shoe 
and Department Store* everywhere. 


0 1 Scholls Z in o p a d , 
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ELIZABETH MONTGOMERY 
WEDS 5GT. K. ARMSTRONG 
Mr. and Mrs. Ralph Montgomery 
of 112 Richelieu avenue announce 
the 
m arriage 
of 
their 
daughter, 
Elizabeth Louise, to Sergt. Keith 
N. Armstrong, son of Mr. and Mrs. 
Nelson Armstrong of 1001 Beckford 
street. 
The 
ceremony 
took 
place 
at 
Walla 
Wail a. W ash, on Tuesday 
afternoon. June 22. at 5:30 o’clock. 
Both the bride and bridegroom 
are graduate* of Nev. Castle Senior 
High with the January class of '41. 
Mrs. Armstrong is an employe in 
rhe offices of the local Bell Tele­ 
phone company where she will con­ 
tinue her work, and Sergeant A rm ­ 
strong, 
who 
entered 
the 
United 
States 
service on 
September 
11, 
1942, is at present 
lationed at the 
Army Air Base Wa la Walla, Wash. 


N 


READING CIRCLE ’06 
CLOSES WITH PICNIC 
As ft final get-together for the 
season, »he Reading Circle 06 m em ­ 
bership gathered in the grove of 
Cascade Park Wednesday afternoon 
for a tureen dinner served picnic 
style. The time th at ensued was 
spent leisurely about the grounds. 
The committee in charge com­ 
posed of Mrs. H. C. Mitchell, Mrs. 
J. A. Wilson, Mrs. CL G. Orr and 
Mrs. F. D. Gemmih 


NORMA JEAN SANDERS* 
BETROTHAL ANNOUNCED 
Mr. and Mrs. Clyde Sanders of 
Highland Heights, announce the en­ 
gagement of their daughter. Norma 
Jean, to Robert John Falen, Jr.. son 
of Mr. and Mrs. Falen of Ellwood 
City. 
The engagement will terminate 
in a m id-sum m er wedding. 


RAUB-BOHN WEDDING 
CEREMONY IN CHURCH 
At 
a 
lovely 
summer 
wedding 
W e d n e s d a y morning, a t 10 00 
o'clock, 
in 
Central 
Presbyterian 
church. Emma Della Raub, daugh­ 
ter of Mr. and Mrs. Walter W. 
Raub 
of 
Edenburg, 
became 
the 
Pride of Robert Edson Bohn, son 
of Mr. and Mrs. Edson W. Bohn, 
of 18 South Front street. 
The double ring ceremony was 
performed 
by 
Dr. Robert Meade 
Patterson, pastor of 
the church, 
before an altar banked with red 
roses, white lilies and blue delphin- 
nium. 
The couple's attendants were Miss 
Dcrothv Jane Bohn, sister of the 
groom and Mont W. Fornev, uncle 
of the groom. The bride was given 
in marriage by her father. 
For her wedding, the bride wore 
a street length dress of white jer­ 
sey, white veiled hat and matching 
accessories. 
Her 
corsage was red 
and white roses. 
Miss Bonn wore 
a poudre blue net dress, blue veiled 
hat and her corsage was of yellow 
tea roses. 
John F. Carlin was organist for 
the ceremony. 
On Tuesday evening Mrs. Mor.t 
W. Forney, of 713 Carlisle street 
entertained, at 
a dinner, in her 
home for the couple and immed­ 
iate families. 
After a brief congratulatory p e r­ 
iod. Mr. and Mrs. Bohn left for a 
honeymoon to Buffalo and Niagara 
Falls, N. Y. They will be it home 
to friends after June 30th, at 141 
Boyles avenue. 
Both the bride and groom are 
graduates 
of 
New 
Castle 
high 
school 
Mrs. Bohn is an employee 
of the Pennsylvania Power com­ 
pany and Mr. Bohn is an employee 
of the Shenango Pottery company. 


PIANO RECITAL AT 
FIRST PRESBYTERIAN 
Before some three hundred guests. 
Miss 
Verginia 
Woods 
presented 
pupils in a piano recital last eve­ 
ning 
at 
the 
First 
Presbyterian 
church. She was assisted by three 
guest 
artists, 
Miss 
Julia 
Johns, 
soprano. 
Miss 
Dolores 
DiLorenzo 
and John Carlin. 
Participating were Harriett June 
Smith, Deanne Deegan, Joyce Johns, 
Nancy Cunningham. Robert 
Dee­ 
gan. 
Barbara 
Edgington, 
Robert 
Wright, 
Nancy 
Douthitt, 
Alice 
Joanne 
Carter, 
Paul 
McConahy, 
Carol Shenkan, Beverly June C ar­ 
ter, Ann Mason. Rose Marie Zajac, 
Wayne 
Cunningham. 
Mary 
Ann 
Fisher. Jam es Deegan. Mary Gib­ 
bons. Norma Davis. Helen Gibbons, 
Jerome 
Silverman, 
Robert 
Mc­ 
Conahy. 
Maxine 
Taylor. 
Miriam 
Blau. Peggy Lucille Smith. Robert 
Southern, 
Rebecca 
Morgan 
and 
Grace Adele Rodgers, Marilyn Bilzi 
and Esther Lid.strom. 
The closing was marked with the 
playing of the Rubenstein D Minor 
Concerto by Miss DiLorenzo. with 
Mr. Carlin playing the orchestral 
accompaniment at the second piano. 
Miss Johns, a 
student of Curtis 
Institute in Philadelphia, was ac­ 
companied by Mr. Carlin. Miss P a ­ 
tricia Bilzi accompanied her sister, 
Miss Marilyn Bilzi. who played a 
violin solo and Miss H arriett June 
Smith gave a vocal selection with 
Miss Peggy Smith accompanist. 


KELLY-HENDERSON 
ENGAGEMENT TOLD 
Mr. and Mrs. Newell A. Kelly of 
344 Shaw street announce the en­ 
gagement of their daughter, M ar­ 
garet Ann, to Aviation Cadet John 
Taylor Henderson, son of the late 
William 
M. 
Henderson 
of 
Fox 
Chapel. 
The 
wedding 
will 
take 
place 
upon Cadet Henderson’s receiving 
his commission as a second lieuten­ 
ant in the Army of the United 
States. Cadet Henderson Is train­ 
ing at Yale University, where he 
will be commissioned sometime in 
July. 


L. O. L. No. 129 
Round-Up Club 
Members of the L. O. L. No. 129 j 
Members of the Round-Up club 
will 
meet 
Friday 
evening 
at 
3 j will meet this evening at 7 o'-clock 
o'clock in the lodge rooms, Neshan- j in the Cascade Park grove, for their 
nock avenue, and following a social 1 annual 
hamburg 
fry, 
with 
Mrs 
hour will be held for friends. 
j George Ross as chairman. 


У 


R A I N B O W DANCE 
SUMMER SWING DANCE 
Rainbow Terrace — Cascade Park 
Friday, June 25,1943 — 8:3« to 11:3« 
Music by E. Branstetter’s Orchestra 
$1.25’ Per Couple, Tax Included 


Tickets from Members or At the Door 


N. O. T. Club 
Miss Helen Russo, of Friendship 
street, received the N. O. T. club 
Wednesday evening. 
Contests 
were 
enjoyed 
later 
prizes being won by Mrs, Victoria 
Litrenta 
and 
Antoinette 
Mas- 
trangelo. The birthday of Verbina 
Daltozia was honored. 
A delicious lunch was served by 
the hostess, with the assistance of 
her sister, Josephine Russo. 
Plans were made to have the next 
meeting at Cascade Park. July 7 
hostess 
being 
Antoinette 
Mas- 
trangelo and Rachel Alteria. 


LATINA-GALLONIO 
CEREMONY WEDNESDAY 
Miss Jean Louise Latina, daugh­ 
ter 
of 
Mr. 
and 
Mrs. 
Anthony 
Latina. 811 North Locust street, be­ 
came 
the 
bride 
of 
Pvt. 
Joseph 
Gallonio of Elgin Field. Pensacola 
Fla., son of Mr, and Mrs. Angelo 
Gallonio of 422 East Division street, 
at 
an 
impressive 
wedding 
cere­ 
mony 
in 
St. 
Vitus 
church 
on 
Wednesday morning, June 23, which 
wus accentuated with the military 
note. 
The vows were exchanged in the 
presence of a large gathering of 
guests, with the Rev. Fr. N. DeMito 
officiating 
before 
the 
beautifully 
embanked altar. 
Given in marriage by her father, 
the bride was attractive in her wed­ 
ding gown of white crepe made en­ 
train. with sweethert neckline. Her 
cap shape veil caught with seed 
pearls featured the same fashion 
lines, and she wore a gold crucifix 
and chain, a gift of the bridegroom 
Her arm bouquet was made up of 
Talisman roses and orchids. 
A school chum of the Dnde, Miss 
Stella Carkitto was chosen as maid 
of honor. She wore a smartly styled 
pouldre’ blue lace and chiffon toe 
length gown, and carried an arm 
cluster of Talisman roses, which 
matched her floral head dress. 
Pvt 
Samuel Baonpane of Fort 
Houston, Texas, served his class­ 
mate as best man. 
For the occasion, the church or­ 
ganist provided appropriate music 
A wedding dinner- was served at 
the home of the bride’s parents 
afterwards, the nuptial motif pre­ 
dominating in the 
able appoint­ 
ments. A reception followed, with 
a 
host of 
relatives 
and 
friends 
participating 
Later in the evening. Pvt. and 
Mrs. Gallonio left for Elgin Field 
Pensacola, 
Fla., 
where 
they 
will 
take up residence. She is a graduate 
of New Castle high in January, ’42 
and he also graduated from the 
same school in June, ’41. Prior to 
his indi ction in the U. S. Army 
Pvt. Gallonio was affiliated with 
Babcock Ar Wilcox Tube Co., at 
Beaver Falls. His bride has been 
with Neisner Brothers for the past 
two years. 


Members 
of the V' 
held the 
their te 
ly, 936 


Class 
Gleaners cl^ss 
ethodist church 
/ in the home of 
/angeline Dunker- 
iue, at 7:30 o’clock, 
W e d n e :^ ^ 
«ting. 
AfteVi 
Elions, 
officers 
were 
elected S ^n sin ess 
was 
completed, 
and gafnes were played. 
Delicious 
refreshments were served later. 


Secunrt F loor 
L aw rence Saw. Ss 
T ru s t Bldff. 
P hone 9456. 


H e a d q u a rte rs fo r F erm an en tsflH H H B H H H H B M i 
Beautiful, Long Lasting 
PERMANENT HAVES 
“LA BELLE” INDIVIDUAL 
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L O U I S 


W om en w ho dem and th e b est are a l­ 
w ays 
sa tisfie d 
w ith 
th is 
C ustom 
W ave. 
I t ’s kind to ‘abused’ h a ir . . . 
w ill n o t color w hite or dry array h a ir 


PERMANENT WAVES 


I Open E v ery E v e n in g ! 


SO U TH SID Z 
1226 8. Mill St. 
O pposti* 
Xsaly’s. 
Phone 9000. 


Storm Windows and 
Doors 
GIVES YOU 3 in I 
PROTECTION 
# Screens 
# W eather 
S tripping 
9 Storm Sash 
AT LOW PRICES 
NO DOWN PAYMENT—6 TO 36 
MONTHS TO PAY 
Phone 477 or W rite 
JOE R0DENBAUGH 
18 S. Mercer St. New Castle, Pa. 


JUNIOR HADASSAH 
OFFICERS ANNOUNCED 
New* Castle Chapter of Junior 
Hadassah 
held 
their 
installation 
banquet at a downtown tea room 
recently, with Miss Mollie Ginsburg 
presiding 
as 
toastmistress. 
Mrs. 
Charles Maierson was introduced 
as installing officer, and Mrs. Jack 
Kulkin. outgoing senior advisor, was 
a special guest. 
Installed by Mrs. Mierson were 
the 
following: 
President , Rase 
Katz; 
first vice 
president. 
Dora 
Winick; second vice president, Irene 
Greenberg; 
recording 
secretary, 
Naomi Conn: corresponding secre­ 
tary, Phyllis Cohen; treasurer. Mol­ 
lie Ginsburg; 
financial 
secretary. 
Betty Gillman. 
Regular meeting was held Tues­ 
day 
evening 
with 
Dora 
Winick, 
Norwood avenue. 
The committee 
will meet the latter part of this 
week, with Mina Waldman, hos­ 
tess. 
Refreshments were served. Mrs. 
Maierson, senior advisor, aiding 
Present from out of town were. 
Anne West of California, and Mrs. 
L. Liswood of Newf York. 


Rainbow Club Tomorrow 
Rainbow club will meet on Friday 
at the home of Mrs. Minnie Withe- 
row. 408 East Winter avenue. 


PVT. EDGAR SHERBINE 
IS HONORED AT PARTY 
Pvt, Edgar Sherbine of Fort Ben­ 
jamin Harrison, Indiana, was hon­ 
ored Wednesday evening at a party 
given at 
his home in Rochester, 
where is is spending a furlough 
with his 
parents, Mr. and 
Mrs. 
Edgar 
Sherbine 
Sr., 
formerly 
of 
Boyles avenue, this city., 
About 35 friends gathered for an 
evening of music, dancing and con­ 
versation, 
ending 
with 
a 
lunch 
served by Mrs. Sherbine and her 
daughters, Sarah and Mrs. Richard 
Byers. 
Attending from New' Castle were 
Mr. and Mrs. Richard Byers, Mrs. 
William Minner, Mr. and Mrs. Fos­ 
ter McEwen and son. Raymond; 
Mary Catherine Hanna. Elizabeth 
Johnson and Private Gaylord Mc­ 
Ewen of Camp Campbell. Ky., for­ 
merly of North Ray street, w'ho is 
also 
home 
on 
furlough. 
From 
Beaver were Mr. and Mrs. George 
C. Powers, Mr. and Mrs. Russell J. 
Henry and Mr. and Mrs. John L 
Robinson. 
Mr. 
and 
Mrs. 
Joseph 
Bentley and daughter. Joan, were 
present from Sharon, and Mr. and 
Mrs. T. C. Bradford and Mrs. Mary 
Bierer from Beaver Falls. 


(Additional Society On Page Five) 
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M id-W eek Travel Best 


ALL transportation facilities are 
taxed to the utm ost especially on week­ 
ends. 


M any service men and women travel 
then on their short visits hom e—perhaps 
their final visits before going into active 
service. 


Thef-r Needs Come First 


Accordingly the Grovemment urges you 
— and w e join in the request— plan your 
trips to start and to return in the 
m iddle c|f the w e e k , on T u e sd a y s, 
W ednesdays* Thursdays or Fridays. 


PENN-0HI09S5 


NEW CASTLE’S TRAVEL CENTER 


Jefferson and North Sts. 
Phone 3900 


Permanent Waves 


WITH 
o th e r W ar** 


$ 1 .9 5 “ ж” ?00*2 " *3 *4 
D ress 
. 
. „ 
and T rim 
And U V 


я ш 
ш 
з 
IS S . W ashington St. 
M. C. »1S1 
Open 8 A. M. to 9 F. M. 


Rock Wool Insulation 


We blow in com fort! Save fuel 
for 
defsnEc. 
G overnm ent 
o ffi­ 
cials w arn ag ain st a more c rit­ 
ical 
fuel 
scarcity 
neat 
w inter, 
lis t us quote you. Fhoue P E Iftf 
H O K E Ilf SUE ATI NG CO H PA K T 
317 S. Mill St.. New Castle. 1041*. 


R. D. MAHAFFEY 
Chiropractor 
313-14 L. 8. А Г. Bid*. 
Mondays and Fridays 
1 P. M. to 7:30 P. M. 
Ho A ppointm ent N ecessary 


14 Piece CRYSTAL 
REFRIGERATOR SET 


r a c t «cal 
useful 
and 
san i ta rv. ,\ll 
and 
fit 
in- 
pieceft attack 
10 
s m a l l 
apace. 
Jack Gerson 
YOUR JEWELER 
Washington at Mill 


FLEMING 


MUSIC STORE 


19 North Mill St. 


Champ-Morry 
Miss 
Loretta 
Idamae 
Champ, 
daughter 
of Mr. and Mrs. 
Sam 
Champ, 742 Butler avenue, became j 
the bride of Earl Morry, son of 
Mr. and Mrs. C. Morry, of Sharon. 
Pa. 
The ceremony was performed on j 
June 19. with Rev. Homer B. Davis, j 
officiating a t 11:30 a. m. Attend- ! 
ants at the wedding were: Josephine I 
Champ and Elmer Foltz. 
A 
reception 
followed 
at 
the ! 
Champ residence. 
Mr. Morry is employed at the 
Sharon Steel company, Sharon, Pa., j 
where they are nowr residing. 


Plan Breakfast 
Mrs. Horace Allen of John street 
w a s hostess on Wednesday wh*n 
members of the Lazy Daisy club! 
paitook of a spaghetti dinner at 
noon. 
Mrs. Olive Keelan was chairman 
of the committee, assisted by Mrs. 
Erma Tindall, Mrs. Ruth Beatty and ; 
Mrs. Geraldine Allen. 
Plans were made for the next 
meeting which will take the form 
of a breakfast party at the home of 
Mrs. Darrell Williams. Butler a v e -! 
nue. July 28. 
Miss Lillian Gill was a special 
guest. 


Pandoras Club 
Mrs. Joseph DeLullo, of H arri­ 
son 
street, graciously 
entertained 
the Pandoras club Wednesday eve­ 
ning in her home. 
Card playing was the diversion 
high 
score 
prizes 
going 
to 
Mrs 
Anthony 
F’uleno, 
Mrs. 
William 
Cube Ills 
and 
Mrs. 
Carmen 
Car- 
della. 
Mrs. Anna Lombardo assisted the 
hostess in serving a delicious lunch 
Special guests were: Mrs 
Charles 
Ross and Mrs Tobe Fenati 
July 7 is the next meeting with 
Mrs. Anthony Fuleno a-s hostess. 


Friendship (tub 
Mrs. Joseph 
Scrim, of Wallace 
avenue, was a charming hostess to 
members of the Friendship 
club j 
Wednseday evening 
Tables of 500 were in play, the 
card 
prize 
going 
to 
Mrs. 
John 
Armond and the club token to Mrs 
Joseph Colao. 
Tlie 
h o s te s s 
served 
a 
deliciou: ; 
lunch, with the aid of Mrs. A. Vert.I 
Snec.ai guest attending was Mrs 
Monico 
July 7, is the me* mg with Mrs 
Joseph Colao, Fairmont avenue. 


G. A. M^E. Club 
Mrs Frank Dute. East street 
re- , 
ceiv*d the G A, M 
E club mem­ 
bers in her home Wednesday eve- j 
ning for a social rime, with Mrs 
LeR j. Ward. Mrs. Norman Shaffer 
and 
Mrs, 
Dute carrying off 
the j 
honor prizes 
for cards 
Lunch was 
served at a late hour | 
b\ the hostess. 
June 
30. 
Mrs. 
William 
Roush j 
Clear view avenue, will entertain. 
— 
• —- 
Excell C lub Guests 
Mrs 
George 
Hoagland. Temple 
avenue, entertained members of the j 
Excell club in her home Wednes­ 
day. 
Prize winners for games were 
Mrs, Joseph Cris4well and Mrs. John 
Knell. 
In two weeks. Mrs. L W Houk. 
Raymond street, will entertain. 
-- - • 
Durnell-Hogue Reunion Off 
Reunion 
of 
the 
Durnell-Hogue 1 
families, which was to be held at 
Cascade Park on June 26. has been 
cancelled due to war restrictions, 
Mrs. Edna 
White, secretary, a n ­ 
nounced today. 


WELKER-CATER DATE 
IS ANNOUNCED TODAY 
Miss 
Lillian 
Maxine 
Welker 
daughter of Mr. and Mrs. F. E 
Welker of the Harboi 
road, has 
named 
Wednesday 
evening, 
Junej 
30, as the date for her m arriag e; 
to John Cater, son of Mr. and Mrs j 
Hairy Cater of Beave’* -Falls. 
The ceremony will take place in 
the home of the bride’s parents. 


GORDON WINDL GIVEN 
BIRTHDAY DINNER PARTY j 
Honoring their son. Gordon, M r. 1 
and Mrs. Joe Windl, of Walmo. en- ! 
tertained informally at a six o'clock i 
dinner party in their ’ovely garden ! 
on Wednesday evening. June 23. as j 
a medium of celebrating his 10th i 
birthday anniversary. 
The dinner was enjoyed around j 
the outside grill, and the table being 
arranged 011 the picnic court, w a s , 
colorfully 
appointed. 
The 
layer j 
cake adorning the center was a gift 
of Mrs. Paul Hahn, who with Mrs. 
William 
Driver and Mrs. Darrell 
Burke, aided Mrs. Windl in serving. 
Informal pastimes followed, and 
the gi^st of honor was remembered 
with a collection of handsome gifts.1 


s1934 CLUB MEMBERSHIP 
AT GRIBBEN RESIDENCE 
Mr. and Mrs. Fiank Gribben of 
North 
Beaver 
street 
were 
basis 
Wednesday evening to the 1934 club 
members in their home, the time 
being spent informally with cards. 
In the three table game, Mr. and 
Mrs. Williard Belknap. Ed Fritz and 
Mrs. Ed Pritchard were the for­ 
tunate prize winners. 
The hosts served a full course 
spaghetti dinner as the closing fea­ 
ture. 
In two weeks the Belknaps will 
eniertain in their home on Meyer 
avenue. 
+ 
Third Term 500 Club 
Mrs. 
Julia 
Miller 
received 
the 
Third Term 500 club. Wednesday 
afternoon in her East Washington 
street home. 
Tables of 500 were in play, high 
score prizes going to Mrs, Mollie j 
Finnegan, Mrs. Martha Miller and 
Mrs. Margaret Hartman. 
Dair.ty refreshments were served 
later. 
Special 
guests 
were 
Mrs. 
Mollie Finnegan and Mrs. Dorothy 
Klingensmith. 
July 7. is the meeting with Mrs. 
Mary Tetiow, Sixth street. 


Good Neighbor Club 
Good Neighbor club members en- j 
joyed a picnic dinner Wednesday 
evening at the horn* of Mrs. Leroy 
Todd, West Washington street. 
Prizes for games and 500 were won 
by Mrs. Marne Coyne, Mrs. Ra\ Hill­ 
ing and Mrs. John Earl, who held 
the gailoper. 
«Mrs. Jack Thatcher, 
Mrs. Nick Raymond and Miss Anna 
Rae were special guests. 
Next meeting will be July 7 at 
the home of Mrs. Fred Bussey, on | 
English avenue, 


KiU Club 
Members of the Ritz club met j 
Wednesday evening in the home of 
Fred Farone, Center street 
Contests were in play, high score 
prizes going to Mrs. James Barlett ; 
and Mrs Curtis Guckert. 
A delicious lunch was served la­ 
ter. with Mrs. Anthony Panella as­ 
sisting the hostess 
JuH 7 Is the next meeting with 
Mrs. Curtis Guckert. South Bea\er 
street. 


REPEATED BY REQUEST 


“1 9 « ISSUE” 
‘SHORT STORY’ 


FOR LADIES ONLY 


THIS STORY TAKES PLACE AT 


THE LADIES STORE, 108 E. WASHINGTON ST., 


NEW CASTLE, PA. 


We need not describe the place to you, for most 


of our readers are well acquainted with its location. 


SO— ON WITH THE STORY. We had anticipated 
a BIG COAT and SUIT BUSINESS IN JUNE, but it 
never came. With the result that we found ourselves 
STUCK with over 300 GARMENTS. 


"W E CAN’T PICKLE THEM” and we can’t keep 
them either, for we need the room for our winter coats 
and suits that are already coming in. 


SO— WE MUST UNLOAD THESE 300 GAR­ 
MENTS, regardless of the LOSS we will have to take 
in doing so. THAT’S THE STORY and WE GOT THE 
JOB TO DO. With apologies to Red Skelton, WE ARE 
GOING TO DOOD IT. 


ONE GROUP OF COATS AND SUITS are going 
on SALE AT ONLY $ 10.00— NOT ONE EVER SOLD 
FOR LESS THAN $18.75; some as high as $22.50. 


The second group to go on sale at $15.00 takes 
in the cream of our better COATS and SUITS. And 
what a value they are; Some garments in the group sold 


as high as $29,50. 


In this selection you will find NAVYS, BLACKS, 
BROWNS, TWEED, PLAIDS, DRESSY AND SPORT 
STYLES. Sizes to fit most everyone from 10 to 44. 


We know this is not the weather to be wearing a 
SPRING COAT or suit, BUT . . . we are making it the 
WEATHER for you to BUY ONE so you will have it 
when the cool weather does warrant it. 


We sincerely feel that we are giving you some 
“ good advice” by asking you to come down to our 
store this week and invest in one of these garments, for 
we can not promise you a real opportunity like this 
again. W e’ll be seeing you. 


Women’s Label League 
Members of the Women’s Union 
Label League met recently m the 
Trades and I-abor Assembly hail, 
for a tureen dinner event at 6:30 
o'clock. 
Contests of 500 were in play, high j 
score prize going to Mrs. Bertha 
Kienst 
Plan« were made for a pic­ 
nic at Cascade park It was planned 
to meet once a month on the fourth 
Tuesday during summer months. 
• 
Friday 
Rainbow Girls, summer dance. 
Re-Deal. 
Mrs. 
Fred 
Williams 
Wallace avenue 
Macon Bridge Mrs. Carl Gaston 
Ravmoncl street. 
W S. O , Mrs. H. Ridglev Scott 
street. 
Rainbow 
Girls 
dance. 
Cascade 
Park Rainbow Terrace pevilion; 8 30 
to 11:30. * 


Theta-Nu C lub 
Theta-Nu club member* enjoyed a 
hamburg fry in the picnic grove of 
Cascade park Wednesday evening, 
with M«.es Florence Thompson host­ 
ess m charge. 


Connors with an array of hankies as 
a farewell courtesy. 
She will leave 
shortly for Cleveland O., to spend 
the summer months. Informal pas­ 
times ensued. 
The next e.ent will be- a tureen 
A tasty menu wps prepared and dinner at Cascade park on Thurs- 
served by Miss Thompson with Mrs. dav. July 29 
J. A Walters aiding 
As a highlight 
~ 
* 
the group showered Mrs. Cla« nee The News, by Mail, One Year, $6. 


The Story Of 
Famous Diamonds 


Diamonds That Have Shared In 
the Course of World Events 
STEWART DIAMOND 


IT TU R N E D A M AN’S M IND 
Of all th e g o liath s in stones to 
corns out of South 
A frica, 
the 
S te w a rt is p erhaps th s m ost ia- 
nious riv er stone. 
The rough dia­ 
m ond, w eighing 296 c arats, was 
found a t W ald eck s p la n t on th s 
V aal R iv er in 1872. 
T hs U nder 
w ent out of his m ind for th ree 
day«, and could do n o th in g b u t 
laugh and cry, to ssin g th* stone 
up 
in 
the air 
and 
catching 
it 
again like a 
child. 
I t w as re ­ 
duced to a b eau tifu l b rillia n t of 
133 c a ra ts, and is now owned in 
E ngland. 


W ATCH T H IS SPACE 
N E X T 
TH U RSD A Y ! 
T h sre are no fin er diam onds ob­ 
ta in ab le 
in A m erica 
than 
rig h t 
her* in New C astle—a t 
Arthur Meek 


THE JEWELER 
393 East Washing ion St. 


T O N IG H T 


SC O T C H P LA N 
EDDIE FRAZIER 
AND HIS ORCHESTRA 


9 to 12 
Adm. 45c each 


FRIDAY 
PRIVATE 


Buy Your New 


Fur Coat Now 


AND TAKE AS 
LONG AS 12 
MONTHS to PAY 


BLY WAR SAVING BONDS 


» 
л - 


Finer diamond 
the best buy • • 


If you'd like to get the 
greatest value for your 
money when you 
buy 
her ring, look for the 
finer quality diamond. 


When you see the extra 
brilliance 
and 
beauty 
that the finer diamond 
offers, you’ll not hesi­ 
tate long about which 
diamond to buy. 


Illustrated—Engagement ring 
uitti brilliant blue-white dia- 
rnond and four cut diamonds; 
$190. 


CONVENIENT PAYMENTS 


47 Years in Business 


M ather Bros. Co. 


Jewelers and Silversmiths 


213 E. Washington St. 


YOU CAN’T FEEL FLAVOR 
YOU MUST TASTE IT 


There is one way—only one way—that you can know ti e de­ 
licious “different** wheaty flavor oi 
BELL 
Enriched 
White 
Bread and that l s to ia>te it. The Heart of the Wheat, th e most 
flavorful part of the wheat grain, is retained in baking 
And, 
BELL Enriched White Bread is NATURALLY enriched with 
Vitamins B1 ana B2 <G> and essential minerals. 
Freshness is 
guaranteed right Lo your table. 


flat 
I 
loaf 
from 
your 
Drocar 
today! 


i S 
e 
M 
Enriched 
White Bread 


FLAVOR 
BAKED 
With 


WHEAT HEARTS 
and 


POLICED 
FOR 
FRESHNESS 
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The Parent 1 
Problem 


By Garry C. Myrrh, Ph. D. 


4 
> » » » • * ■ m • 
»>•■»■«•♦ » » ♦ 


CHILD'S PLACE IN HOME KI LL 
! 
A truly dem ocratic home is one ! 
: in which each member respect# the 
! personality 
of 
ev e n 
other 
ami 
strives to bring out the best in every 
other person of the iairqly. 
! 
To have this type of home the 
J parents must be com panionable and 
co-operative, 
Each 
should 
try 
to 
u n d erstan d 
the other 
by 
putting 
himself in his im agination in the 
o th e r’s place. Both should have the 
sam e attitude tow ard th e children 
and they in turn toward their p a r­ 
ents. 
Ail Have Voice 
Every citizen of the state is a l­ 
lowed, 
even 
expected, 
to 
express 
his wishes about the rules for gov­ 
erning the entire group. Since the 
group is so large, 
representatives 
are selected to draw up these rules 
andl other representatives to exe­ 
cute them and to see th at justice 
and deserved liberty is had by all 
To date, our democracy has held 
th at those who are under 21 years 
of age, the m entally incompetent 
and the crim inals are not 
fit 
to 
take responsibility for being these 
representatives or choosing 
them . 
Certainly 
in 
the 
family, 
the 
child m ay be able to assume eon- 
Isiderable responsibility for his own 


MORE ARE COMING 
T 


HE pa y -a s-y o u -g o tax bill is n o w a law. President R o o se v e lt 


has signed it. O n June l 5, the ordinary run-of-the-m ine in­ 


c o m e tax payer, and the designation includes m ost ot us, paid 


his second quarterly installment ot taxes, his last p a y m e n t ot 
, 
, 
_ 
« 
| 
J C IVU 4 « VIV 
* VC,JJV » 4 0 *W'*»»%v» 
*U * 
»‘ i . 1 
V* W» • * 
(hat kind. The m o n e y applies to his t (>4> in co m e taxes. 
I nree- h ibertv 
whllf 
ai50 
protecting 
and 
1 mirilla of his I ' M ’ taxes have heen “ f o r g i v e n ” and he is lo pav ¡.promoting the welfare of 
his fam ily 
, 
. /n , , 
j long before he is 2 1. 
the unforgiven 25 per cent in tw o installments, in 
1 4 4 ana 
Obviously, the nature and degree 
1 9 4 5 
At hough three-fourths of his taxes h a v e apparently been of responsibility increases with his 
. 
. 
, 
, * 
age. education and experience. It 
forgiven 
tliejv 
have been raised 
rather than low ered, it we | 
with 
the parents 
to decide 
consider the am ount ot m o n e v lie 
has to pay. He will pay 
as just 
what 
responsibility 
he 
may 
_ 
, 
. 
, , , 
j 
i 
i : 
i assume. 
In 
the 
truly 
dem ocratic 
much in l (>4 t as lie would have undei the old system , and in ^onie. 
child 
is allowed 
evet 
the next tw o \ e a r s will pay an additional 25 per cent, all o f I required, to assume all these duties 
. . . . . 
. 
as soon as he proves able. 
thlS ot coin SC in addition to current taxes. 
I 
Test 
Of 
Democracy 
T h e a d vantage of the n e w svsteni is of course that we will 
Until the parents of 
the truly 
e 
, 
. 
dem ocratic 
fam ily 
are 
sure 
the 
pax our incom e taxes as w e go alony out ot current earnings, 


instead of getting the bill the fo llo w in g year w h en the m o n e y 


is spent. Furthermore the g o v e r n m e n t will collect from those 


w h o form erly have “ s e ttle d ” their obligations by merely m a k ­ 


ing the statem ent they had no m o n e y and couldn t pay. 
R ut n o w that this p a v -a s-v o u -g o -sv ste m is arranged the 
A nother test 
is in how 
well the 
j 
i 
i : 
’ 
j r* 
r,,1 i m s« » « m 
growing child learns to respect the 
statesm en aic alieady looking around for 
a ^ 
r. 
. 
rights and feelings of his parent« 
raise m ore m o n e v h\ taxation. W e are still far short of paying 
and other members of the fam ih 
In an ideally dem ocratic s?afe, ail 
its citizens obey its laws 
In 
an 


are 
sure 
child is ready to assume a certain 
responsibility 
thev 
find 
effective 
ways to m ake him do things he 
.should do and deterring him from 
doing things he shouldn't do 
A test of dem ocracy is in the 
♦ 
parent's wisdom in these m atters I , 
1 


Inside Washington 
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By CHARLES P. STEW ART 
( entrai Press Columnist 
W ASHINGTON, Ju n e 24 
C h air­ 
m an Sol Bloom of the house of 
representative*’ 
f o td g n 
relation* 
com m ittee seem* to me to u n d er­ 
stand 
the 
European 
Axis 
power* 
a* they are fully com prehended by 
no othei statesm an in this country 
Probably he has no equal In E n g ­ 
land. eithei 
For th at m atter, he i* 
j not ignorant of the Jap angle of 
the Axis triangle. However, hi* ac­ 
qua in lau te with the Orient is not as 
Intim ate as hi* fam iliartiy with our 
Occidental foes. He does not con­ 
tend th at It is. 


G reat Game 
Of P o litics 


*J rB A V K ». XSWT 
( C o p y r i g h t , 1943» 
M y T h « B a l t i m o r e l i s 


The Sagging Ноше Front 
W ASHINGTON. June 24 
THE W ARNING of five D em ocratic 
Senator« m a t the hom e front 
Is 
Sol i* an outright 
m ind-reader dangerously sagging 
coupled with 
among 
the 
lialian*. 
though, 
a* a 
request 
t h a t 
WMB 
Direc 
similarly he i* a wizard In his reck- j Byrnes stop referring to intergov- 
onjtigs as to the Germ an* and *uch ernm ental diaputea and do some 
neighbors as may be m o re or lea* j thing 
about it. merely says 
again 
affiliated with the latter. 
i w hat a good m any others have been 
The New York congressm an, be saying for a long time. 
The fact is 
ii understood, has been, for a long it is 
impossible 
longer 
to 
ignore 
time, a veiy rich m an, He has had the crisis at which things have ar- 
! he 
financial resources 
to do 
a l l ; rived in the W ashington m anai;e- 
Tie overseas visiting he had 
a fancy j merit of the war. 
for But he had not the inclination 
------ 
?o do it on a “sassiety* basis. His SUCCESS 
OF 
our arm ed 
forces 
idea was to pay his fare and hotel abroad m akes the partial collapse 
bill« and get genuinely In touch with and terrible confusion at home 
a 


IO?H 
r>v- 
ft# - 


HINTS AND DINTS 


• • «► » • • 


8 32 
Sun sets tonight, 
tomorrow 5 32, 
sun 


W hen a woman is always cleaning 
and sweeping around the house it 
lere are 
ideally dem ocratic 
home, children 
obey their parents and the rules of 
looks a« if she thinks 
the 
family 
these 
children 
have dirty people around 
helped make. No one in a really 
dem ocratic fam ih imposes on a n y ­ 
body else. All share 
therefore 
in 
Being forced to save j* the hard 
est kind of aaving 


t 
Just Folks 


By EDGAR A. GUEST 
1 


We m ust do Unrigs in Uni 
that 
will m ake our bo i 
come home 
Do your be** 
them . 


like to 
to he p 


1 


w hat we should o f the war bill out o f the n a t io n ’s current 


earnings* 
President 
R o o se v e lt 
intimated 
that 
he 
would 
shortly 


r e c o m m e n d to C o n g re ss the necessity of finding m ore m o n e y tor 


financing the w a r effort. He said he still o p p o s e d the sales tax 


because it w ou ld hit the poor of the country and m ost peo p le the chore*, drudgeries and duties, 


tall in that category. Rut n o b o d y lias yet been able to devise 


a m eth o d of taxes which would not hit the poor either directly, 


indirectly, or both. W'e h a v e only to recall the fa m o u s state­ 


ment which Mr. R o o se v e lt m ade in 
1CM 2 w h en he w a s run­ 


ning for President the first time, a sta tem en t to the effect that 


taxes are paid in the sweat of the w o r k e r ’s brow. 
1 hat is as 


true n o w as it w as in 1 ^ 2 and there is no w a y of getting away 


fro m it. W ith the wealthier classes already p aying c>o per cent of 


their inco m e in taxes it is evident that those w h o are not p a y ­ 


ing so great a portion will ha v e to he tapped further. 


T h e President is quoted as saying that higher taxes on 
mere.* an aum '¡ v S«,v S 4 III j 
, u,f ll»T 
luiuor and to b a c co m ight be on e w a v to help close the infla-1 
not; 
on 
v for 
n«m 
uqu< i hiiu 
a l u 
** 
* 
i 
1 
. . 
i She 
insists 
to 
give 
me 
welcome 
M;fK 
n 
n 
v r 
ne does»* * 
tionarv gap. This is true. Rut such taxes are o n h sale'* t a x e s , 
~hP ^ as rigilt up(>!l the *po* 
wgn. n 


limited in s c o p e and they certainly will fall on the poor harder T h e r e i n 
1 
g ^ 
^ 
.. >;j 
, 


than on the rich. 
¡Which will prove beyond «11 c*vU ; .«hotgun or an> 
Men in C o n g re ss are loath to raise the incom e tax rate- 


p^opu- do require fcnwl to auxtam 
life and 'h a t f o * w i l t either win 
or Io*e the war. dei»eriding on t h n 
get* it 


In *ontr pin.*'*- campaign* a #* oe- 
mg put enti to collect junk jemrlry 
Diät ought to bring in a о g p..e о; 
stuff 


TH F AGE QUESTION 


HTtt ETCHING 
r i l l 
POINT 
We Ne been 
expecting 
this o«d - 
mer to ahow up pretty *oon and 


In Wgxhiitgton me»: 
ever» 
ú a \ 
we hear ot some h gh ip '»**; eom? 
oiher higii up to go to hell, bu! 
they don't go. 


Said C rankm ire a? we chut ted: 
“I am sixty-one or thiee 
I never have been certain oi my 
birthday, a* you sec 
There's a cousin say* I'm older 
th e re * an aunt who says I ’m 
n o t; 
insists 
to 
give 
me 


(Л 


|ÇV%> 
V 
w. & - 
i s f 
1 


sik 


He had never 
been o uuide thi 
V; r r d Bta ;c*> and nei the i ,.<n| .he 
but both aere reconnUng *hcir ex 
periem e« л in au 
And A*»«a 
An 
Ajua 
wonder fu 
Asia 
Never sh»\l Í forg»*t 
T ur 
key, India 
ail <»f ih**ni 
And mo» 
of ail China t..e celeatia* kingdom 
How I loi cd i l ” * 
And the pagoda* 
did vou wo 


SENATOR C.I LAN TELLS I S: 
You like all other American.«, are 
operating » .’h the g o \ern n * n f a n i 
the co-telephone company bv cu r­ 
tailing ’he иле of long distan« - t ail­ 
ing 
a* 
lea«i 
are restricting you: 
conversation* 
to 
brief 
necegaar/ 
messagea. 
Moa’ of ил aie cooptoatiug 
be- 
(tó .se we have Ыеп asked :o do %o 
help ine W ar Effort 
. . 
:o ke-p 
the line.« d e a r for im portant war 
message* and gJao to ke-p the hue* 
clear lot any soldiers who wish to 
call home 
Веса ;ae we h a \ t been 
»itrio*н 
m an 
Americana w b e «tirpriaed 
to learn 
hat 
se n a to r B y rd s in- 
ve« tig a t ion reveal« how 
two . . 
ij«’ two 
. , governm ent b u re a u - 
re n 
agencies ate making use of 
the phone. 


th • folk he was calling on. ITils Is gham eful contrast 
Everybody con- 
a very different thing from mixing cedes that, despite A dm inistration 
with them in oaliioon.s and at mis- handicaps, the arm y and American 
reiianeous 
diplomatic 
gatherings | industry have done a fine job. 
But 
Sol w as not a plenipotentiary 
He I no one except the paid p ropagan- 
was 
strictly 
unofficial 
and 
m ade dints, feels th a t things go well in 
contacts impossible to an accredited oth er direction«: 
These are sim p 
governm ent representative 
statem ents of fact. 
So far as th e 
Once h- told me about a c h a r a o home front is concerned, the evi- 
terisfic incident. 
dence 
of 
incom petency 
is 
over- 
He has a 
dai*gh*er 
Mia 
Vera whelming. Of course the most spec- 
BJo o p l •’ hi. 
ius 
after World W ar U c u la r failure is in the field of ia- 
I. 
leveloped an am bition to break ( bor relations, where the refusal of 
into 
the 
"feature-w riting” 
n e w s ! the 
Adm inistration 
to develop 
a 
field 
Since 
she 
was 
young 
and firm policy, or allow 
Congress to 
journalistically in^xperien' ed 
edi- enact regulating laws, has perm itted 
tors were reluctant to bargain with a ’wo-year aene* of costly strikes, 
her Still Vera persisted 
culm inating in 
the 
present coal- 
Finailv. one of the feature-new s mine situation, 
agencies, long one of h*»r target 


Lit 
1- 
in 


hit on ’he idea of offering to Miss WHATEVER THE ultim ate outcome 
Bloom 
an 
astignm gnt 
tha* 
sii- 
of that, it must be clear th a t the 
would recognize was too m uch foi 
responsibility rests upon an adm in- 
her 
and 
their the editor figured 
istration wmich weakly temporized, 
he would get some relief 
concilia ed and compromised 
Bur 
If 
was 
in 
’he ei* 
of Gabriele even more appalling is the state in 
с Annunzio th«n Talv « im m ediate which the Food A dm inistration has 
poet-way -big m an " O abreH 
(Comtinaed Ob Pag« Tea) 
w*a* 


The World 


and th« 
Mud Puddles 


oxer • 
a cool 
ape i 'id * 
m oot hi 
over ft 


ph 


miiiion 
o n doll 
* 
for 


held - 
Î set 
oped 
о 


She 
Di 
i er иоле 
rith them 


в 


sus 
ер» rim en 
UT- b\ 
t 


Mv d-ar. 
fîhe "НУ de. e» 
I had dinne 
A' .Г; 


in v ie w of the fact that the new “ f o r g iv e n e s s ” vtx has already 


bo o sted u x e > for the t w o years. But new taxes will have to be 


found. W e c a n n o t avoid them. 


I am older th an I look. 


“T h e re ‘s 
a 
friend 
of 
ours 
w ho’s 
known 
us 
since 
eighteen 
ninety-three: 
S h e ’s 
very 
sure 
abou? 
my 
age 
she went to school with me 
She vows I'm under sixty, but th^ 
Others make it known 


1er kind of a gun 
s not a good thing for children to 
piav with. 


Husband* я ; - like automobile* If 
yotl take care of them you don l 
have to br getting new one* all the 
lime 


I 
« good me.« 
ft 


The New Deal 
always dig 


о carry Vi 
pj gage« - »me П rn 'he «to t - 
ip m e t’er what rules there are at» 


OW", 


m any thing* to bo;i*t about, but one 
of them isn't a tfeaxiin »virplus. 
ii things 


WHEAT NEWS IS BETTER 
Latest reports are that, estim ates as to the size of the K ansas 
Cut# my age a little th a ’ she 
w heat crop will undoubtedly undergo 
revision upward. A m onth ago the j 
may reduce h er own 
auessers placed th* crop at between 
150.000.000 and 160.000.000 bushels. T h e re ’s a deai_ 
d e v o ^ a neighbor 
guesBti# piai.ru in 
«.«up *» 
. 
! 
wlio my bir’lt d»te can pn>- 
W heat had just efierged from a trying m onth and didn t give promise . 


M an is seldom im partial 
judgm ent of himself. 
in hw 
The m an «h o can о .»um te idea» 
um aftì :he m a t’e: 


of a crop th a t would cause farm ers to enthuse. 


One of the m any ЫекчЬи.х be­ 
stowed 
upon 
those 
born 
m 
thi* 
country is that they learn ’<> 
American at hötni* as a n: « ' * i 
course and are not confused by 
’ 
H ood T a s i* 


• a , ». » ftieni ottm 
Hï f- RIM IM 
MI RRI I 


telephone bill of *he WPB 
\ix m onths pe-.iod aveimgm j 
million dollars 
r h - O U I 
just double that ov r » 4* 
period 
or an average of 
doilar* a \r.»r 
:« s year for tele • : 
jt>i; 
two bureau- 
* 
Now 
multiply 
tgure o \ 
' > 
* .T active 
vocal bureai.* in W ashington 
jti«t the bureaus in W ashington 
alone 
and you 11 get. some rouvh 
id^a 
of 
where 
some of 
>ur 
tax 
monev i* goir g 
The strickers distributed *o mo* 
ortita classifying them as 
4 or B 
ration cs j d holders all be ir 
this 
blunt quer\ on the bat k 
I> th is! 
trip REALLY necessary?” 
Perhapa it would help « lif’.e 
if each phone in each government .«I i 
d epartm ent 
had 
a 
small 
printed 
m essage above the tra n sm itte r with 
• ; . 
word* 
"Is 
this call 
r.ece*- 
lift i v * 
! 
If 
a 
te.st 
we«e 
necessan 
»*• i j 
suggest that the O P A i n out the 
atgn? for a week to *ee if it doe* 
ru 


( O V U SION 
H O R SE 
CONFOUNDED 
An organization 
known 
as 
the 
Citizens Bureau of 
G overnm ental 


Totten. 
M onths ago the President 
belatedly appointed Mr. Chester D a­ 
vis Food A dm inistrator. 
Mr. Da via 
is a good m an and there was m uch 
hope th a t a t last there would be in ­ 
telligent direction in this vital busi­ 
ness. 
But the hope waned when It 
developed th at Mr. Davi* had been 
given responsibility without power. ^ 
Hope died w'hen Mr. Davia was not 
put on the W ar Mobilization Board 
It is now clear th at Mr. Davis ha* 
not been able to form an effective 
food policy, because he has lacked, 
full control of the agencies dealing 
with the food probiem 


Research, Inc 
of New York state 
IT IS not surprising th at he is're- 
recently ha- completed an analysis 
of federai agencies and the e.xecu- 
ported 
on 
the edge of resigning. 
PIea> to -he President from Demo- 
tlve s'ru ctu re created to deal with 
cratic m em bers of Congress to make 
th»* wra 
and its problems 
Mr 
Davis or someone else a real 
T he re-»*«rch and the resulting 
food czar have been as ineffectual 
analyst* wrre prom pted, the report 
a* the recom m endations of Mr. Her- 
sa;»* 
by the fact th a t New York 
be: t Hoover 
Soon or late the Pres- 
Sln * - ah are of 
federal expend:- 
idem will have to do exactly th at, 
tuies for one veai ef war “is more 
but the delay adds to the dangers 
*han the entire m arket value of 
Considering the warning and the 
it* real estate, urban and rural " 
evidences of the food shortage, the 
The same is true of other states, long procrastination in dealing with 
of course, 
and 
for 
ha: 
leason, 
am ong olheis 
the 
report should 
be in the hand* of every respon­ 
sible state official in the country 
In addition to the m onetary con­ 
sideration involved in the nation s 
war effort the N>* York o rz a m z s- 
non (joints out th a t “ the num ber of 
men who will return safe is a figure 
geared to war production and other 
operations of the central m a n a g e ­ 
m ent in W ashington " 
The NewT York Bureau first looked 
,nto the m atter of federal execu- 


80 immensely im portant a question 
seems almost incredible 
Nor are 
*ome of the nam es m entioned 
as 
possible successors to Mr. Davis re ­ 
assuring 
Wha* the President has 
done—and is *ull doing—is to evade 
(Conttnn»« ob Fax« T«a) 
Looking 
A t Life 


•educe the num ber of u n n c r e t- | tjVf organization set up to handle 
By ERICH BRANDEIS 


But since th en this diet staple has dem onstrated its ability to 
thrive despite drought, winds, freezes and insects. First reports from 
K a n sa s wheat fields th at have been h a n e s te d show th at the cereal is | 
a 
family discussion which goes 
turning out more bushels per acre th a n was anticipated. This gain spread 
on ancj on ancj on 
over K ansas vast wheat fields will m ake the 150,000.000-bushel guessers . T h at they'll 
e\e r reach agreem ent 
reiise their last figures, grain m en say. Of course, not all fields will beat i 
hope is absolutely gone 


j He was born.’ she says, ‘the eve- j intricaci ел and vagarle* я 
are tiw**» 
ning of 
the day 
my 
uncle 
died,’ 
to learn it m la’e. 
who attem p t 
life. 
In World war I. a Pollu and a 
Yank became quite friendly <nd th - 
Yank offered to help htm to learn 
to «peak American . . 
«tying he 
* would 
correct 
his 
w ritten 
w'ork 


1ft UONC I IT AN AS^ET" 
Do you think conceit n su 
set ot <» 
i i< b 11 » t \ ' 
I* 
ruis ic 
goliat ical pt4»pie 
e from thinking 
dei г 


n r - 


. . . 
. 
, Since 
my m other 
wasn't 
Certain, Nnthinir 
was 
heard 
f 
estimates or a bumper crop would be in sight. 
| 
and my iathpr couldn’t say, 
fnr «nmntm 
R eports from B arber county, first to send the combines through 
a fjrr destroyed the records, 
tiie yellow grain, showed 25-bushel yields. Now come# a report Irom 
a n d the parson moved away. 
S u m n e r county th a t w heat <o f« r harvested has averaged better th a n If my^ age ^ h o u l d _ ^ h n p o ^ a n t . as 


20 bushels to the acre, when a lower yield was expected. Next to V1C" i T a jte your ch0lce front those who 
tories over th e Axis, news oi increased crop yields is the best news ; 
know it—sixty-one or two or 
Am ericans can read in their new spapers in this year of 1643. 
thiv’e." 


» » 
»■«* » ♦ • ♦ 
4 
One Man 's 
Opinion 


Bv W ALTER KIERNAN 


vou can believe th at Hitlej- or the 
К и К lux K ian or both stirred up 


THE PACIFIC AGE 
America reached its industrial greatness during an era th a t m ight 
be term ed the Ag; 
of the Atlantic. Heaviest trade was w ith nations 
♦ 
across the ocean to the east. M any industrial ideas and piocesses came 
from there. Now Aurope is badly battered. America has reached seil- 
suf 1 iciency as an industrial nation. From now on. under plans th a t are 
being form ulated, th e United States is to contribute to the rise of othei 
industrial nations. C h in a ’s grandiose plans suggest th a t the Age oi the j <international New service st*if Writer» 
^ 
* 
. 
Well of course if you w ant to, 
Pacific m ay *>e daw ning. 
2 
Chinese spokesmen, in the United Stales as a result of the alm ost 
forgotten food conference at Hot Springs. Va., say they look io iw aid to j 
XDetrolt race riot, 
ahdm g cotton to C hina s list of exportable commodities. Doctor Kuo. . 
leader of th e delegation, says this is a long-term view, and tiiat develop- 
rpent oi such a goal would be a gradual process. At any late, it was 
generous oi him to w arn the cotton growers ot the South. 
America is assum ing an im p o rtan t position in C h in a ’s post-w ar | 
^ ou wJU SPe th T o v ertu rn ed au to ­ 
trade objectives ior both impioits and exports, Doctor Kuo said. A gen- rjrjofc>ile*i-. the mobs, 
the m aniacs with 
eral intensification ot the trade which prevailed between the two c o n n - , the clubs, the broken 
heads, 
the 
tries before the w ar seemed to be to Doctor K u o s liking. 
1 fleeing m en just as you saw such 
r 
troncnnrtaH nn cvopm 
things in the pictures this week, 
A ten -y e ar program for improving C h in a s transput t a lion system 
would call upon a ra th e r generous im portation of American m achinery j 
T(ie differences are th a t nobody 
and rail equipm ent, he said. This would taper oil as the nation in ­ 


creased its own industrial activity. 
At the present time, and for the first lew post-w ar years, U. 8. 
aid to C hina would be most effective in the form of technicians and 
scientists skilled in agricultural production, Doctor Kuo opines. 


r o m 
t h e 
F ren ch m an for sometime, but fin ­ 
ally a letter came couched in the 
following choice worda 
•*tn small time I t a n b a r n 
a 
m any English from 
hi* t e v b«^.k 
and her dictionary 
й* 
I 
hink 
I 
will to come at the America and 
to go on the ac afford to lecture. 


Experience dispels illusion 


Rover seems to be a good name 
j for dogs. 


A sailor has been credited with 
this 
bright 
saving 


me 
: « at 
are 
с n 
eal- 


I sai y « alla. 
On second 
thought 
though, we 
have an idea th a ' no one in *h¿t 
d epartm ent or any oth er bureau- 
in 
bn 
m¡ 


O f f 
would 


SUpermr 
< 
though the 
1 у 
are 
iHj 
H 
в о 
Al»*ve: : 
hand. 
It 
seem th a t conceit 
i> a rare gift of 
the god* An ego­ 
tistical person of 
meuioc- e anp« ar- 
ance 
or 
e v e n 
homely 
feat ш ел 


departm ent 
would pav one 
of attention to tt 
Indeed 
if 
ht have just the opposite effect 
increasing ’lie num ber of call* 
am I becoming *«‘o cynical? 


It 
claimed that a highball in a 
Hoih wood 
chib 
contains 
scarcely 
enough liquor to color ‘he water. 
Oh. w ham do doodle w ham ! 


One da v we hear there Is to be 


war problems 
The result was not 
pietty 
Instead of finding a stre a m ­ 
lined efficient structure of simpli­ 
fied, speedy m anagem ent, which one 
naturally might expect from an a d ­ 
m inistration that has *o carefully 
alluded 
to m any of 
our existing 
governm ental 
institutions 
a* 
be- 
longinf 
to 
he 
horse 
and 
buggy 
age, |h e bureau found a tangle of 
lines leading out from the Presi­ 
dent's office, on the organization 
chart, that well m ight serve as a 
patten» for a spider web 
N aturally, in directing a * ai 
the 
я 
m »< reit v oi liquor a od the next | President m ust have broad execu- 
dm we hear there will be enough. 
O ften vers little is enough. 


But 
if you w ant to b#> strictly 
factual and accurate you will turn 
back the pages of your photo a l­ 
bum a couple oi years. 


**I 
was 
m 


finds hei m irrored reflection a joy 
to behold. 
She idealized herself to 
the extent that she thinks she is a 
rare tie.«! to every onlooker 
I still think 
however, that it i* 
a social 
liability 
Although con- 


A P ittsburgh woman in her di- 
vorce «nit claims her husband drove 
her down to the river in his car and 
told he i to Jump into it. Manv a 


ive powers 
Nobod v denies th i^ 
Moreover, to operate efficiently an 
executive 
am executive — m ust 
linn; 
the num ber of subordinates 
with whom he has to deal. 
HT this 
regard 
the 
President's own 
com ­ 
m ittee on adm inistrative m anage- 


Probabh twice in a lifetime Would 
phone booth talking to my girl when j 
people m at derive unlimited 
son»' one w anted the phone and pleasure 
from 
theii 
illusion 
of J Ы- often enough to have an appetite 


woman would have throw n him into f ment. in it* first report subm itted 
the water. 
t0 him on last Septem ber 2. said: 
The num ber of 
im m ediate 
sub- 
ordinatfs with whom an executive 


we had to get out 


Even when a law has teeth in it, 
there must be somebody to make 1’ 
bite. 


grandeur, 
they 
so 
bore 
everyone 
for pickled pig* feet. No ears at all 
with whom th ey come in contact j please 


suggested th en th a t Hitler or the 
K K K was promoting the rio t; there 
was no proclam ation, order or sug­ 
gestion from W ashington th a t the 
rioters disperse and go hom e; and 
it wasn't a color riot. 


It was the scene outside the Ford 
They sa> th a 
one way to get wise is to listen. But it depends 
plant during the big strike there 


th at they soon lose their popular­ 
ity 
Is th ere an ything more annoying 
AN SW ER IN G C U R IO U S 
th an 
a 
homely 
w om an 
bragging 
CYNIC 
about 
her 
conquests -reiteratin g 
the 
fur 
seel accum ulates 
as constantly ho« 
every man s ta ir- 
........ 
.............. 
m any as 150 wives . . . seal is »! 
>if>r in 
wide-eyed adm iration 
t^ rv 0jjjected to w hite forem en, 
th» 
w rona 
nam e 
h r 
should ; A nother item on the liability side 
S t e v e n «"led * wolf 
» » 
rx o ttx ttc.l-m m .lrd 
They 
you m av have noticed it too 
Uve in oonalanl fear th at they- will 
but no one xeema to h iv e the not yet th e atten tio n they 
think 
courage to xeiect any one worn- j hey d ra e rv e --th at they will not be 


a" -ricT ’ w o m an 
" ‘ " " ' I 
Invariably0 they "are fuUnrex be- 
“ 
t T S T W 
e e n tle . catutc they build the.ns.lve» for a 
m en 
n refer 
blonda - t h e 
real «fand let-dow n. T hey Im agine they 


j can deal effectively is limited . . 
In the Army it has been said to 
___ 
j be t h r e e subordinates; in business 
Physicians say one million women M has frequently been set at five 
arc overweight. These, of course, are or six 
and some students of gov- 
just round figuies 
em inent have placed the limit at 
ten or twelve 
Race prejudice is not one-sided, 
Regardlesa of which figures one 
Over 3000 Negroes struck because m ay regard as n earlj ideal, it is a 


"i 
«i 
onnUflmpn'n I have talenta they do not possess 
tru th 1. th a t 
■' ■ 
Sino- they do not re a li» their 
piefeicnct is 
• 
g l ; 
ttmltationa. 
they 
overxtep 
their 
bounds with resultant mihappifiqss 
the road 
to 
with women pushing their h u s­ 
bands almig, 


People cannot have much ree peci 
for a person who tells a big lie. 


because they are not appreciated. 
Self-assurance, tem pered with a 
modicum of modesty, is the happy 
medium 
between 
conceit 
and 
an 


We are ail self-centered, and no­ 
body can concentrate on 
he woes 
of 
the 
world 
when 
his 
stom ach 
hurts. 


far civ from the existing chart of 
federal 
m anagem ent 
which 
lists 
eightv-one 
separate 
and 
distinct 
departm ents each directly responsi­ 
ble to Mr. Roosevelt. 
It that were 
all there is to it. one might say 
th at Mr. Roosevelt could select the 
half dozen or dozen agencies most 
directly 
concerned 
with 
the 
war 
and let the others more or less ru n 
themselves 
But it Isn't that simple 
(C o n tin u ed On F a g « T«n> 


som ew hat on the g ly who is doing the talking 


A m achine«im small enough to fit into a woman's handbag has 
been invented. One of the planks in the peace treaty should call ior 


re tire m e n t ot these from circulation. 


Crops may tH the poorest in three year«, the United States D e p art­ 
m ent ot A griculture tears. But m ere reference to the poorest American 
crop# in three yeais must make the N azis mouth water. 


and d o n ’t tell me it w asn't because 
I was there. 


If you like you can tu rn back 
still fu rth e r—to 1937 when the sit- 
down strike introduced rule by mob 
in 
Detroit 
and 
W ashington 
said 
“everything's all rig h t—the boys are 
within their right*.' 


T h o u g h t for the day: As you sow% 
so shall ye reap. 


when a little lie wrould have answ er- I inferiority complex, 
ed the purpose 


T rucks are now being m ade th at 
will run on land and water. Trucks 
th a t would not h it a telegraph pole 
would also be a good thing. 


Think as much as vou t alk or 
talk as little as vou think. 


Question; W hen a boy and girl 
have met 
and 
then 
returned 
to 
their homes in distant towns, may 
the girl, correctly start up a cor- 
moving? 


ONE TO FIT 
Dave, having h ad a good week, j 
decided to buy his wife a present. ; 
He picked up »lie dining-room U - j 
ble, carried it out of the house, put 
it on top of h n head, and was a m ­ 
bling 
down 
th? 
road 
when 
Bill 
Sm ith met him 
"Hullo. DftV 
said BUI. "are you 


Words Of Wisdom 
* 


One of the silliest controversies I 
have ever heard of is th a t affair in 
Detroit where the office girls in the 
Ford Plant refused to come to work 
in slacks 
The 
m anagem ent, 
according 
to 
the reports, had ordered slacks as 
:he standard garb for women work­ 
ers and refused to give its steno- 
grapher* and clerks any work to do 
when thev appeared in dresses 4fn1 
suits 
m** 
It was a safetv measure to r thos 
with jobs out in the shops, said the 
bo*se*—skirts and frills are liable 
to get caught in the gear, and thr* 
order was m ade to applv to ali in 
i the plant 
“Nonsense 
>aid the girls with of­ 
fice jobs, "what gears are there in 
typewriters to get caught in? 
T here's altogethe: too much ia- 
j ter i ere nee with people's individual* 
j Hies, I think 
W hy can t we let folks do as thev 
want to do, dress as they want to 
dress, live as they want to live? 
W ha: s wrong w ith sweaters? Yet 
w hat a hullaballoo was made about 
;heni m Hollywood recently! 
One em ployer says «lacks are in ­ 
decent, another claims the >ame few 
ciresse*. 
As long as the girls do then work 
wh> can t vte leave them alone? 
W ho is so holy, who is so perfect 
i th a t he us qualified to regulate the 
lives of others? 
Let us say a girl is ven beautiful 
Lei us say th a t m en look at her. Let 
us say they Mop woik and whistle 
That won't last long P retty soon 
thev 
get 
used to her and they'll 
! work so m uch the harder because 
there is beautv around. 
You don't have :o yield to tem p ta- 
tion You don't have to get drunk 
because there are saloons all over 
i t he town 
You don t have to chase after a 
gni just because she wears a tig h t- 
fitting sweater. 
I have no sym pathy with any >o- 
ciety 
that 
m akes 
laws 
based 
on 
If vve have not peace within our* 
weakness 
selves, it is in vain to seek it from 
outw ard sources 
Rouchefoucauld, 


One ronclufdon arrived at by the 
secret 
food 
conference 
wa# 
th a t 


respondence?—B, B. 
Answer: 
Let 
the boy 
take 
the 
initiative, unless he is -in the serv­ 
ice and lias especially asked you 
to write to him. 
Tomorrow ; Displaying Public Anger. 


“No " replied Dave. “I ’m going to 
bin Mabel я tablecloth. ‘ 


All 
the world loves a 
lover 
it 
he is young 
Otherwise he is just 
a nasty old m an. 


Bible Thought 


+ ФФФФФ» » тШ1 ь «-<» we»* 


Go ye into all the 
vvoi id. and 


L«e’ s m ake laws for the strong 
Hie weak will fall by the wayside 
anyway. 
Ju st because there are « few eg- 
lers, leerers and w histlers around 
th at doesn't m ean th a t we have to 
put all 
beauty 
in 
sackcloth 
and 
ashes. 
I know quite a tew reformer* And 
preach the gospel to the whole eie- : I ve noticed that they a r t uaually 
a Hon.- M ark 16.15. 
I the first ones to peep. 


N E W CASTLE, PA., NEW S, TH U R SD A Y , J U N E 24, 1943. 
FIVE 
SUOSIO’S 
HOME TOWN MARKET 
705 Butler Ave. 
Phone 5900. 


Red or White 
Radishes... i . bch. 5c 


( alifornia 
Carrots... 2 bchs. 15c 


Fresh Green 
? 
Onions.. .2 bchs. 15c 


New 
Cabbage.......lb. 9c 


Large Hothouse 
Cukes........ ea. 15c 


Home-grown 
Celery Hearts bch. 23c 


S P R Y 
ACc 
71c 3 lb. 
La 
lb. I 1 
Jar 
R I N S O 
A Large # 7c 
L Pkgs. 4 1 


Kaisin Bran 
fCereal... 2 pkgs. 25c j 


Bran and Fig 
Cereal.......pkg. 20c 


Kellogg’s New 
Pep..........pkg. 9c 


2 Large Cello Bags 
Wheat Puffs..... 17c 


2 Large Pkgs. 
Grapenut Flakes. .27c 


3 Pkgs. VanCamp’s 
Tenderoni.......19c 


LIFEBUC 
S O / 


3 Cakes i 


Гр 


20* 


LUX TOILET 
S O A P 


4 
Cakes 2 
9 
° 


it—10c Pkgs. Staley’s 
Cube Starch 


Pkg. of 85’s 
Baking Cups 


Old Country Rye 
Hard Tack.. 


18c 1 


10c J 


pkg. 18c 


North Star Kibbled 
Dog Food..... lb. 10c 


Tri-Blend 
Dog Food... 5 lbs. 39c 


Pard 
Dog Food.2 pkgs. 21c 


MEDIUM SWrAN 
S O A P 


3 For 2 0 ° 


LUX 
FLAKES 
4 Large # 7c 
LP 
kgs. 4 1 


No. 2*2 Size Can 
Fruit Cocktail 


No. 2!4 Size Can 
Apricots 
¿So. 2 Cans Cut Wax 
Beans....... 


4 
.. 26c : 


23c 


2 for 25c 1 


[)ark Karo 
Syrup..... bottle 16c 


Pkg. Of 8 Tenderleaf 
Tea Bags ... — 
10c 


Pompeian 
Olive Oil... 1 |imt 48c 


LARGE SIZE CAKES 
SW A N SO AP . 3 for 29c 


Society 


J. J. W. Culb 
Mrs. Anna Palmer of Lutton street 
received the J. J. W. club Wednes­ 
day evening in her home. 
Contests and cards were in play, 
prizes for high score going to Mrs. 
Clotilda Ross and Mrs. Anna Ross. 
A delicious lunch was served later 
in the evening. Mrs. Victoria Pal­ 
mer. sister-in-law, aiding the host­ 
ess in serving. 
Special guest was 
Mrs. Lucy Lemer. 
July 21 is the meeting with Mrs. 
Floyd Semione, Division street. 
• ......... 
Etna non Club 
Delightfully 
informal 
was 
the 
meeting of Emanon club members 
on Wednesday evening at the home 
of Mrs. James Allen. Euclid avenue. 
In bridge, Mrs Harlowe Hill. Mrs. 
David Harlan and Mrs. Roy Cook 
were prize winners. 
A tasty lunch was served by the 
hostess with her daughter Virginia 
aiding. 
The next event will be a picnic on 
July 7 at Cascade park 


Section F, Y. L. B. 
Section F of the Y. L. B. class of 
the Third U. P. church met Wednes­ 
day evening at the home of Mrs. 
Mabel 
Wright. 
Winslow 
avenue, 
when 
an 
intra-section 
bake 
sale 
was carried out. {Devotions were led 
by Mrs. Mary Ellen Hennon. 
A lunch was served by the host­ 
ess. assisted by Mrs. Clara Gardner. 
On July 23 the section will have 
a dutch treat hamburg fry at Cas­ 
cade Park. 


Armor for Flyers 


Modern Maidens Club 
Members of the Modern Maidens 
club met with Margaret Flamino, 
Neal street. Wednesday evening. 
Contests were enjoyed, the prize 
going to Catherine Bordonaro, who 
also captured the door prize. 
A delicious lunch was served la­ 
ter, Florence Veltn 
assisting the 
hostess. 
July 7 is the meeting with Flor­ 
ence Veitri. Lutton sreet. 


Reno Reunion 
The Reno reunion scheduled for 
June 26 with R. D. McCullough. 
Harlansburg road, has been can­ 
celled, due to transportation. 


Club At Witherows 
Friday evening. June 25. Minnie 
Green Witherow will entertain her 
club at her residence, 408 East W in­ 
ter avenue. 


HARKING BACK to the medieval 
knights, U. S. flyers in the Euro­ 
pean 
theater 
now 
are 
being 
equipped with protective suits of 
arm or 
to 
wear 
during 
raids. 
Sergt. E. L. Frederick of Nor­ 
walk, Conn., is wearing one of the 
steel vests, which already have 
saved many lives. (Inter nation*!) 


PERSONAL 
MENTION 


With New Castle 
Afro-Americans 


Fully Cleaned 
CHICKENS 


Church Sodality 
Picnic Tonight 


Members of the Young Ladies 
Sodality 
of 
St. 
Joseph’s 
church 
will have their annual basket picnic 
this evening at the All American 
beach. 
T he group will meet at the church 
a t 6 o ’clock, and will hike out to 
th e beach, where a delicious lunch 
will be enjoyed, and also dancing, 
swimming and games. 
Officers of the Sodality are in 
charge. 
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SUES FOR $50,000 
IN HUSBAND’S DEATH 
( I n t e r n a t i o n a l N ew s Service! 
SCRANTON, Pa., June 24,—A $50- 
000 damage suit was filed in federal 
court today by Eva B. Sechrist, of 
Heidelberg township, Lebanon coun­ 
ty, for the death of her husband 
Ephraim who was killed in a high­ 
way accident last year. 
Named as defendants were Paul 
Paishook, of Cleveland. O., driver of 
the truck which collided with the 
Sechrist automobile. Erwin H. Mei- 
lander, and Amon Kelly. 
The Kel­ 
ly Company and Continental T rans­ 
it Company were named in connec­ 
tion with the ownership of the truck 
operated by Paishook. 


P. L. D. Reading Circle met Mon­ 
day evening at the Y. W. C. A. cen­ 
ter, Elm street, with Mrs. Amy Gill 
as hostess. 
The following program 
was presented with Elizabeth Lash 
in charge: singing by circle: papers. 
Elizabeth Lash, Hope Edwards. Eliz­ 
abeth Thomas, Otha Jackson. Mary 
Mann. Ethel Wall and Carrie Fer­ 
guson; 
current 
events, 
Rebecca 
aker. 
Special 
guests 
were 
Mesdames 
j Hester Burris. Hazel Brown. Ethel 
I Brown, Alice Taylor. Nina Gilmore 
and Naomi Munnerlyn. Ethel Brown 
and 
Otha 
Jackson 
assisted 
the 
hostess in serving refreshments. 
The club will meet in two weeks 
with Mrs. Alice Shelton of Green 
street. 


WALLPAPER 


I 
A t Deep Cut Prices 


Values to 15c 
7 V2C Roll 


BUY ATI 
MAJESTlI 
and SAVE 


Quality Papers, Beautiful Colors and Designs! 
Florals, Plain Stripes. Everyone a Real Bargain. 


Master Painter 
FLOOR ENAMEL 
^ 


. 8 9 
gal. 


For 
Floors. 
Linoleums, 
Concrete or Metal 


VARNISH STAINS 


7 0 
\ 
qt. 
we 
Clear and Colors. 


QUICK DRY 
ENAMEL 
$4.39 
L gal. 
All Colors. 


HIGH GRADE 
VARNISH; gal. 
$2.26 


HOUSE PAINT 


*1 39 
gal. 
An Excellent Value for All 
Kinds of economical work. 


?4 


I*4 
У 
MyA 


í 
Г 
M 
Í 
: 
?4 


: 
i 


M 


Pastor’s Aid of the Second Baptist 
church will meet this evening at 8 
o’clock with Mr. and Mrs. L. Ed­ 
wards. 313 Green street. 
The re­ 
port of last Sunday’s program will 
be made at this meeting. 


F 
Фi 
♦ 
♦ 
♦ 


In Religious And 
Fraternal Circles 


Ladies Bible Class 
Members of the Ladies Bible class 
of the Church of the Nazarene will 
meet tonight in the home of Mrs 
Mary Walls of 8 Round street. 


w. с. T. Ü. 
AND L. T. L. 


Highland L. T. L. 
Highland L. T. L. will meet F ri­ 
day afternoon at 2 p. m., at the 
Highland U. P. church. 


HAVE YOU TRIED— 
GILSAM 
CASEIN PAINT 
Covers Almost Any Wall in a Single Coat. 
gal, 


BRENNEMAN’S 
C-N-BUY SUPER 
346 E. Washington St» 


JA-ВО 
STUFFED OLIVES 


2 9* 


Mrs. Harold Shaffer of Highland 
avenue has returned from a week's 
visit at Conneaut Lake Park. 
Mrs. Burton Rossman and son 
Johnny, of Beaver Fails, are making 
a short visit a: the home of Mr. and 
Mrs. C. R. Baiph, of Fairfield ave­ 
nue. 
Mrs. Mary Ann Hartland has re 
turned to her home at 226 Boyles 
avenue, after undergoing treatment 
in the Jameson Memorial hospital 
for the past five weeks 
Mr and Mrs. William Fair have 
returned 
from 
Green 
Belt, 
Md 
where they spent a week with their 
sister and brother-in-law. Captain 
and Mrs. Charles L. Clark. 
Lieut 
J. E 
Peacock and wile 
of Miami Beach, Fla., where Iaf ut 
Peacock is stationed with the A 
C011». spent Wednesday with Mrs 
John F McDevitt, of North Mer­ 
cer street. 
Mrs. Walter Clark and daughter 
Mrs. John Morrow of 333 Kesha 
nock avenue, have left for Macon 
Ga . to visit the latter*# husband 
Pvt 
Morrow’, who is stationed at 
Camp Wheeler. On 
Mr. and Mrs. Johnrae Earl and 
son Johnny, of Cmcinfi&tl, are here 
on vacation, visiting with the for­ 
mer's parents. Mr 
and Mrs 
A Earl of West Washington strer 
extension, and ofher relatives )u 
Mrs. Orpha Cowd* n and son Ber 
nard of Agnew street have return« 
home from Florida where they vis­ 
ited with their son and brother 
Aviation Cadet Edward CJowden, who 
It stationed at the University of 
Florida. 
Mrs. David D Reid and son Don­ 
ald, of Brookville. Pa . have re 
turned home after visiting the for 
mer's parents, Mt and Mrs. Ira M 
Rhodes, of Croton 
avenue. 
Sh€ 
was accompanied home by her 
ter. Mrs. Anna Pyle, who will vu 
with the Reid family. 
Mias Louise P. Corio of 213 East 
Friendship street has departed for 
Gloucester, Mass, where she will 
visit indefinitely with her brother 
boatswain mate second class, Nicho 
las M. Corio of the U 
S. Coa<t 
Guard. While in that vicinity she 
will also Nislt with relatives. 
Miss Sarah Conrad, principal of 
Ezel 
Mission, 
Kentucky, 
was 
an 
overnight 
guest 
Tuesday 
at 
the 
home of Mr. and Mrs. Joseph A 
Hartman, of 418 East Leasure av­ 
enue. During her stay in New Cas 
tie. Miss Conrad addressed meetings 
of the Baird Missionary Society and 
the King’s 
Daughters Society of 
Highland U. P church. 
Mia# Janet Hartland, daughter of 
I Mr. and Mrs. Joseph Hartland, of 
j Boyles 
avenue, has completed 
a 
j course in industrial engineering at 
the University of Pittsburgh. 
She 
is now associated with the Carnegie 
Illinois Steel company at Farrell. 
Pa. 
Miss Hartland is a graduate of 
Grove City college and a member 
of 
the 
National 
college 
”Who’s 
W ho”. 


4-oz. 
bottle 


JA-BO 
STUFFED OLIVES 


■ 
■ 
2 for 2 5* 
VA-oz. 
bottles 


, M U LOOKf o r ORANGE FRONT 
■Sii 


Tetley’s 
SOUP MIX 


Ready in a Jiffy 
3 — 
2 5 - 


AXE’S 


32-34 N. Mill St. 


BOY SCOUTS 


District Court of Honor 
Final district Court of Honor be­ 
fore the camping season opens will 
be held at the scout office Friday 
evening. June 25, at 7:30. Dr. A. H. 
Borland, chairman of the Court of 
Honor, will be in charge of the cere­ 
mony. 
--------------0-------------- 
The 
war 
changed 
few 
people. 
Civic workers became war workers, 
but the self-indulgent keep on in­ 
dulging the same people. 


Here are the best Furs of the season . . . fashioned into lovely coats 
and jackets, for the woman who chooses her furs with discrimina­ 
tion. 
Expert workmanship, carefully selected pelts backed by 
Strouss-Hirshberg’s reputation for quality make for the best pos­ 
sible investment for your dollars! 


LUSTROUS BLACK 


36 JKCH 
S T R O L L E R S 


in rich black furs 


D ay o r evening— y o u ’ll w ear one of these 
luxurious strollers with an unsurpassed degree 
of satisfaction! Y o u ’ll e n jo y their w arm th and 
durability— the 
result 
of 
expert 
w o r k m a n ­ 


ship. You inav choose fro m these 
everal furs, 
all 
fashioned 
in 
a 
rich, 
lu^truus Mack . 
. 


BLACK FOX .......................... 
329.00 


S K U N K (Dyed) 
......................199.00 


P E R S IA N PAW 
.....................179.00 


M ONKEY F U R .............................179.00 


O PO SSU M (Dyed) ........................65.00 


“IF YOU DONT KNOW FURS 


jv.NOH Ì OLR FIR M E R !” 


An extensive collection of 


F ur coats of the unquestion­ 


ably excellent quality you 


can count upon here. 
Be­ 


cause of the s h o r t a g e of 


skilled labor and the prob­ 


able 
costs 
of 
to m orrow s 


market . . . we advise vou to 


make your selection now, 


taking advantage of these 


magnificent values. 


( 


P ER SIA N LAMB 
..........399.00 


ARACUL .............................279.00 


H U D S O N SEAL (Dyed 
Muskrat) 
....................... 299.00 


ARABIAN LAMB 
. 1 5 9 . 0 0 


PER SIA N P A W S SI 69 and $199 


Strouss-Hirshberg’s 


FOUNDED 1875 


BIRTHS 
(Announcement» to appear In this 
column must be signed with nama 
and 
address 
of 
writer, 
and also 
glv* nama of doctor.» 


JOSEPH'S 
Super Market 
11-13 East Long Ave. 
Phones 5032—33—34 


Fresh Green Beans, 
Tb ................................... 
New Cabbage, 
tb ........................... . . . . 


Calif. Carrots, 
2 behs............................ 


Head I,ettuce, 
large head.................. 
Italian Hot Sausage, 
!b .................. ........... 
Steer Chuck Roast, 
rb ............................... 


Every Day A Bargain Day! 


Mr. 
and 
Mrs. 
William 
Cragle, 
34012 Francis street, announce the 
birth of a son, June 23, in the New 
Castle hospital. 
Mr. and Mrs. John Byers of R. 
D. 5 announce the arrival of a son, 
June 23. in the New Castle hospital. 
Born: to Mr. and Mrs. Charles 
DeAugostine. R. F. D. No. 6. But­ 
ler road, a daughter, in the Jameson 
Memorial hospital, June 23. 


TRANSPORTATION IN 
HARRISBURG IS CUT 
( I n t e r n a t i o n a l N ew s Service) 
HARRISBURG, June 24.—Drastic 
cuts in service were announced to­ 
day by the 
Harrisburg 
Railways 
Company in compliance with orders 
from the Office of Defense Trans­ 
portation- 
Holiday and Sunday traffic will 
be cut in half on four suburban 
lines and by 75 per cent, on part oi 
one line. 


See the insignificant nobody, u n - {attain with present-type airplanes 
fit to serve his country? 
His blood 
plasma may save the general on 
whom victory depends. 


Scientists claim that the m axi­ 
mum altitude man wlil be able to 


is about 61,000 feet. Thus far. the 
lecord is approximately 56,000 feet 
♦ 
The Knights of King Arthur sat 
at a round table in order to avoid 
any distinctions of rank. 


During the summer months, the 
temperature in the tame i u t 
Valley, Calif , ranges from 110 
125 degrees 
day 
after 
day, 
and 
sometimes it Is even higher. 


4 
to 
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Cleans QUICK 


Here’s a wonderful helper for your cleaning 
CLIM ALENE makes woodwork, floors, 
and enamel sparkling bright. 


Note these Big 4 advantages: 
Dissolves grease 
3. Cleans so quick 
No hard rubbing 
4. No scratch 
no film 
Best Buy . . . B i g 2 Lb. Thrift Package 


tile 


1 
2 


s e e 
C L I M A L E N E S A V E S 
W O R K + T I M E + 


Y 
I 
C 
T 
O 
R 
HE EAST SIDE KIDS 
THE SHOWPLACE OF MEW C A S T ? r 


— 
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CO-EDS COMBINE WORK, VACATION 
— 
1----- 
PRODUCE 


D aring advento rR, 


tens« intrigue be* 


h in d the scenes ir* 


Africa ... as a cor­ 


p o r a l a n d a g irl 


out-fox 'The Deserf 


F o x 'l 


TO CONCERT BY HAY WAGON 
CATHEDRAL 
- TONIGHT - 
POLISH FILMS 


(Intei national News Ser\ice) 
DENVER—Patriotism is swell in 
the army, but changing the stand­ 
ard dress' to a more patriotic uni-j 
form is not tolerated. 
. 
j 
| 
So Pvt 
Robert L. Braswell dis- ! 
i covered when he donned red, white 
and blue sox received as a gift from 
his parents, Mr. and Mrs. William 
E. Braswell of Napa. Cal. 
Braswell started to leave the field 
and was getting along otaav until 
a sharp-eyed MP stopped him. 
“You 
can t 
wear 
those 
things, 
buddy,' the MP said after recover­ 
ing his breath. ‘ It's against regula­ 
tions. Get back into G. I.” 
Braswell did. 


I Paramount Picture starring 
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TOMORROW 
SATURDAY 
and 
SUNDAY 
0»r*tad by BILLY WILDER 
È**« PI»1 by CHartes Brxkatt and Billy Wilder. Basad 


S T A R T S I'-Y 
I 
" 
I 
i v i o 
FRIDAY I 
H B 
M 
L 
1 
CHINA 
OAT-FUELED TRIP TO WEST 


When Glimpy plays a 
dame it's the wildest 
panic in film history! 


•Tvdings 
the word 
of 
news ‘ 
mon usage 


a y> was 
in place 
in com- 
ears 
Peature Starts— 1:29-3-34 
NO G A S 
TO C.O TO THIS 


S O C I A L E V E N T 
I I USD \ Y> 
1 HI RSDA 
8:15 P. VI 
C’ool. Comfortable. C lei 
( over Charge MH- 
teg s 
( roten ai 
VI i H 
PLEASE COME EARLY! 


CAUSE 
M AIIONINGI OWN 
1 SHOWS DAILY—5:30. 7 30. ! 
Adult** 30c, Kiddies lie, l ed T ea 


I ASI SHOW ING TO NIGHT 
ALICE PAYE 
JOHN PAYNE 


“helloI frisco. 
HELLO” 
With JACK OAK IE 
LYNN KAKI 


TOMORROW 
A 
SATURDAY 


c r e a t i 
V BETTY ^ 


LEO GORCEY • til!N 72 HALL 
BOBBY JORDAN 


GEORGE 
CESAR 


Are y no doing 
all V O I’ tan to 


p r e s e r v e all 
t h a t 
V meric t 


Mauds for? 


AMEBICA 


MONOGRAM 
PICTURE 
JOURNEY FOR 
MARGARET” 
Join the W om ­ 
en’s Army Aux­ 
iliary 
C o r p i 


Apply 
at 
the 


Post Office. 
WAAC 
TECHNICOLOR 
NEXT ATTRACTION 
o r o w m m w Y u t s b a c k m h 
STATE 
SHOW ING TODAY ONLY 
Double Feature 
RED SKELTON 
and ANN SOT HERN in 
“MAISIE GETS 
HER MAH” 
Also 
WILLIAM TRACY in 


TODAY ONLY 


* i 2 ; l i w f ' : E (T K ,) SHORT UNITS 
3 STOOGES in ‘ DIZZY DETECTIVES” 
RUSSIAN RAVELS BIG ORCHESTRA 
LATEST WAR N E W S -C ARTOON 


TONIGHT ONLY—2— HIT S H O W S ~ 
SHANTY TOW N” and “RHYTHM PARADE 


With 
G EO R G E MI R 1*11 Y 
ANNE SHIRLEY 
And 
DESERT 
VICTORY 


TWO MAT BRIMS, thinks Film Ac- 
tress Eleanor Parker, are better 
than one— for here she is in a 
a ifty new sailor hat w ith double 
brim treatment. Crown is of navy 
blue straw . 
Double brim is of 
w hite lace straw, { in te r n u u g n a tA 


TOMORROW’ A SA TU RD A Y 
BONITA GRANVILLE In 
“HITLER’S 
CHILDREN” 


G reatest Factual Film 0| 
the War 


FRIDAY 
a 
SA TURDAY 
-Seven Days Loavt 
JUU! I iSmOP • DAMI CtAlK 
R i t e i » j « i • 
i f t e i t e 
***** ** * ,’*“' *» • "» *-**««» • liMltmH 
Ml « ! Iwi «M «M ■ • IMMI 
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SEVENTH 
WARD 


LOYAL UORKERS CLASS 
Friday 
evening 
the 
Loyal 
Workeis clas.s oi the Madison Ave- 
nue Christian church will be enter­ 
tained at the home oi Miss Sue 
Park, 205 East Cherry street. 


BEATS CAS RATIONING 


| inches within the bark almost from 
I 
top to bottom, leaving a space of a 
. : few inches as if cut with a .super 
♦ • knife 
This was done during the 
| last electric siorm, stated Mr. Black, 
and his son Richard. Sitting in the 
house about 
100 feet away, was 
knocked off the chair, and the fa­ 
ther, cutting wood in the yard, was 
also stunned. 


WQ 
J t, 
j T l ng 


SEVENTH WARD PERSONALS 
Anthony Marino of R D. 7. Ma- 
honingtown, has entered the New* 
Castle hospital for a minor opera­ 
tion. 
--------------- 
Sam Mar tel lo of 208 rear Cherry 
w ith stringent gasoline rationing ¡street has been admitted to the New 
in force and a ban on automobile Castle hospital for a tonsil opera- 
pleasure driving, mamma resorted i tion. 


n ° J ? e» .S T « v .0h, ^ e.d.',WSu ay *fter' : 
Ida Fire oi 19 N^ t h Cedar street 
ride am und r .ltil" ! ! ! ' 
V 8 mCe! !> a s'«covered sufficiently to return 
: to her home from the New Castle 
hospital. 
Mrs. Josephine Orlando and In­ 
fant of 303 Wabash avenue have re­ 
turned to their home from New Cas­ 
tle hospital. 
. Miss Jean Tommelleo oi West Wa­ 
bash avenue has returned from New 
York City, where she visited for two 
weeks with friends. 
Mrs. Marie Matteo of 208 Mont­ 
gomery avenue, who has been re­ 
ceiving treatm ent at the New Castle 
hospital, has returned to her home. 
Mrs. 
Carter Lindsay 
of 
North 
Wayne street has left for a visit 
with her father-in-law. Lieutenant 
J. Lindsay, who is stationed in New 
York. 
Apprentice Seaman Paul A. Reed 
of Sampson. N. Y., is on leave for 
five days visiting with his parents. 
Mr. and Mrs. Phillips Reed of East 
Cherry street. 
Mrs. Mary Zumpella. of North 
Lafayette street, and Miss Barbara 
De Vivo, of Montgomery avenue, 
have returned from a week's visit 
with Private Ernest Zumpella, of 
Fort Custer. Mich. 
Johnrae Earl, former New Castle 1 
News seventh ward reporter, visited j 
with friends in the ward on Wednes- j 
day. 
Mr. Earl is now associated ! 
with radio station WLW at Cincin- I 
nati, and here on vacation visiting 
with his parents. 


nde around Liberty park. 


KNITTING CLUB TO MEET 
Mrs. W C. Shanafelt of 405 West 
Madison avenue will be hostess on 
Friday evening to the Seventh Ward 
Knitting club, taught bv Mrs. Mau­ 
rice Boyd, 


AIRMAN TRANSFERRED 
Mr. and Mrs. Marion C. Hall of 24 
North Cedar street have received 
word that their son. Private M. C. 
11. J r . attached to the air corps., 
as been transferred from W ash­ 
ington, D. C., to Laredo. Texas. 


BENCHES APPRECIATED 
It can be seen that folks are en­ 
joying the comfort 
of 
the 
park 
benches th at have been returned by 
the city authorities to Liberty paric 
for the summer and fall season. 
The trees in the park afford splen­ 
did shade. 


NEW AWNING 
Wednesday 
afternoon 
workmen 
were putting up a new awning for 
the store at the corner of Wabash 
and Liberty street. The hot sun of 
^ thf past few days has made an 
Ntawning on t}le west side of the street 
qt^jte necessary. 


CANNNIG NEW PEAS 
Francis Harding of the Mt. Jack­ 
son road harvested a bushel of new’ 
peas from off his vines in his victory 
garden Wednesday. The pods were 
well filled. Canning of peas is going 
on at the Harding home today. The 
rest of the garaen is also doing fin?, 


MACHINIST INJURED 
Flore Nemeth, aged 57 years, of 
585 Sixth avenue. Koppel, employed 
as a machinist at the B. & O. rail­ 
road. is undergoing treatm ent in the 
Jameson Memorial hospital. Nemeth 
received a crushed third finger on 
the left hand at the local shops on 
Wednesday. 


PARAMARINE GRADUATES 
Private First Class Robert Hake, 
is here 
on eight days 
furlough. 
\isiting with his parents. Mr. and 
Mrs. George Hake, of R. D. 7, Ma- 
honingtown. H? recently graduated 
from 
the 
Param arm e 
Training 
jjfhool, Camp Lejeune. New- River. 
/0 $ . C. 


WELLER TRANSFERRED 
Private M anning W. Weller of 
Camp Swift, Tex., one of the teach­ 
ers at camp special training school 
has 
been 
transferred 
to 
Camp 
Bowie. BrowTiswood, Tex., for the 
same work. Private Weller was for­ 
merly of the Weller Hardware store 
and son of Mr. and Mrs. Paul D. 
Weller of Clenmore boulevard. 


MAN IS INJURED 
Calvin Keefer, aged 52 years, of 
R. F. D. No. 2. was treated at the 
Jameson Memorial hospital at 9:15 
p. m. Wednesday for a laceration 
of the back of the head, received 
from a fall. 
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NOW WARRANT OFFICER 
Samuel Woods, attached to U. S. 
navy, who has been in the service 
ut 18 years, was recently pro­ 
moted from cnief pharm acist mate 
to w arrant officer. He is in charge 
of the construction of a hospital 
base on one of the islands of the 
southern Pacific. Woods is a son of 
Mr. and Mrs. W. Charles Woods of 
111 East C lajton street. 
Sam is in 
tzood health. 


WAR GARDENER* 
Charles J. B ernhart of 601 North 
Liberty street, accompanied by his 
faithful dog “Peggy”, can be seen 
making tw’o trips daily to Mr. Bem - 
h a rt’s war garden in “Rabbits Rest” 
plot of ground near the B. & O. 
railroad tracks. 
These hot days 
Peggy looks somewhat fatigued on 
her return trips. Mr Bernhart also 
has a garden at his home which is 
coming along splendidly. 


LIGHTNING SPLITS TREE 
On the Cleland Mill road, North 
Beaver 
township, 
at 
Lawrence 
Black’s place, across the road from 
J. C. McMillin’s, the latter noticed 
something unusual about a white 
<uak tree aboirt 75 feet high. 
The 
" ilk had been split about eight 


NISLEY 


Shoes for Women 
* 
POLL PARROT 
Shoes for Children 


* 


FRIDAY SPECIAL! 


LEMON 


MERINGUE PIES 


We know what it takes to 
make good lemon pies. 
Lots 
of eggs and fresh lemon Juice, 
and a little grated rind. 


GUSTAV’ S 
A j r e f o o d b a k e r y 
106 Eaot Washington 81 
Phone 3950 


What Are Your 
Chances of Going 
TO COURT? 
Accidents can 
happen in and 
about your home for which you 
may be held responsible. A com­ 
prehensive Personal Policy wilt 
protect you from such accidents 
both on and off your premises. 


PEOPLES REALTY 
C OM P A N Y 


29 E. Washington 81 


IF- 


Yon Havo 
Something 
Yon Wish 
to Store 
C A L L 128 


D U FFOR D ’ S 
PUBLIC STORAGE 


LOOK AHEAD! 
Buy Your 
Fur Coats Now! 
Guaranteed Savings 
With Our 
Low Price Policy 
Deposit Reserves Your 
Selection On Our 
Lay a way Plan 
ALL PRICES are CASH 
PRICES 
No Extra Charge For 
Credit 


Julian Goldman 
12? E Washington St 
NEW CASTLE 


QUALITY 
CLEANING 
SAVE 15% 


CASH and CARRY 


or Phone 955 


Call and Delivery 


Cor. N Mercer A North 8U 


642 fc 
Washington 81 


Lieut. Allen Harper 
Killed In Action 
Lieut. Allen Harper, age 30. son 
of Mr and Mri. Percy V. Harper 
of Zelienople. has been killed in 
convoy service of the United States 
Navy, according to word received 
here. 
Lieutenant 
Harper 
was 
a 
nephew of E. F. G. Harper and 
Dr. H. C. Harper of this city and 
a first cousin of Maj. Edwin R. 
Harper who was killed in the South 
Pacific. 
Lieutenant 
Harper 
resided 
in 
Waterford, Pa., with his wife and 


two children. He was a graduate 
oi 
Westminster college, 
class 
of 
1935. and while there was active 
In athletics. 


c o u n c i l t o View 
PROPOSED GIFT 
Solicitor Robert W. White today 
in council at city hall advised coun­ 
cil that if the city desired to accept 
a deed from Dr. Thomas Shaffer for | 
a lot on Huron avenue across from 
the entrance to the armory and 
Cascade park and it was used for 
park purposes the lot would be ex­ 
empt from taxation. 
Council pro­ 
poses to view the property before 
accepting the deed* 


Seabee Float Will 
Be Here On Friday 


Chief Of Pittsburgh Recruiting 
Station Will Accompany 
Float To New Castle 


A campaign for the enrollment of 
volunteers for service in the Navy’s 
Construction Battalion — the Sea- 
bees — has been launched by Chief 
Frank J. Andrews, of the Pittsburgh 
navy recruiting station, will be in 
New Castle Friday, June 25. to en­ 
roll volunteers from this area and 


to distribute pamphlets and infor­ 
mation concerning the Scabees-^ 
what they are and the type of work 
they are doing, and who is eligible 
for enrollment 
Chief Andrews states that youths 
of 17 and men 38 to 50 years of 
age arc eligible for district enlist­ 
ment. while men in the draft age 
group. 
1J3 to 37. 
can 
volunteer 
through their draft boards. 
The army offers similar oppor­ 
tunities with the army engineers 
Salaries, Mr. Andrews adds, range 
from $54 to $126 a month, plus 20 
j per cent for overseas duty 
and 
1 in addition include quarters, food, 
I clothing, 
transportation, 
medical 
j and dental care and other inci­ 
dentals provided all enlisted per- 


sonnel of the navy, plus allowances 
for 
dependents. 
Advanced 
petty 
j officer ratings may be assigned de­ 
pending upon the experience and 
qualifications of applicants 
Chief Andrews in urging enlist­ 
ments from this area, points out 
that there Is an increasing need for 
Sea bees. 
He said: 
“This is a call to patriotic men 
who want to use their skill as work­ 
ers to help us win this war Me­ 
chanics 
carpenters, 
electricians, 
shovel and crane operators, pipe­ 
fitters, steelworkers, welders, rig­ 
gers, draftsmen, surveyors and other 
construction workers—all are need­ 
ed to help build bases for our fiaht- 
ing men,’’ 
'The Seafcec float will visit vinous 


j sections of New Castle Friday wiih 
j Chief Andrews ready to answer all 
j questions and give whatever infor- 
1 mation is desired. 


♦ 
— 
— 
BOY TUTS HAND 
Robert Reno, aged six years, of 
j R F D No. 1. Edenburg, was treat­ 
ed at the Jameson Memorial hospi* 
i tal at 7:15 p. m. Wednesday for a 
j laceration of the right hand, re­ 
ceived from a hoe ♦ 
AUXILIARY TO MEET 
Shenango 
township 
firemen’» 
Ladies Auxiliary will meet Frida 
evening in the home of Mrs. Laie 
Christie. East New Castle 
. - • 
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Kotex 
Sanitary Napkins 
12's - 2 K,,r 43c 
54's - 89c 


Anchor-Denf 


Keeps Dentures in 
r 
Their Place 


Woodburv 


o 
Nurse Brand 
F O O T 
KEEP BUYING 
T r 
B A L M 
U. S. WAR SAVINGS 
BO N D S AND STAMPS 
For Aching Feet 
REGULARLY 
3É2 
29c 


Plunge into »ummer fun from our springboard of low prices 


on seasonal needs. Toiletries that make the sun kind to your 


skin . . . accessories that add pleasure to playtime hours . . . 


home drugs to banish “summer complaints”— scores and 


scores of things you need for a healthy, Happy summer, 


are on sale this week. Come on in— the savings are fine! 


FACE 
POWDERs __ 
25c • 43c • 89c 


Woodbury 
Facial 
Soap 
2 ° 15c 


Woodbury 


Foundation 


Cream 


25c - 39c 


'Vf- 


* 0 " 


S '» v i 


\ p »«i* » 1 


4? 
c ^ V v S? 


' i 
9 


S P E N D I 
S n U i n OS 


$1.00 H in d s ' A lm o n d L o t i o n .........................................59c 
1 lb. E c k o -D e n t T o o th P o w d e r ................................49c 
100 H o sp ital B ra n d A s p ir in ............................................8c 
25c C itra te o f M a g n e s ia .....................................................9c 
250 M ilk o f M agnesia T a b le ts 
..............49c 
75c Pitcher's C a s to r ia ........................................................39c 
35c V a lu e D rekce T o o th B r u s h ................................19c 
125 ft. R o ll W a x P a p e r ............................... 
15c 
80 S tatle r P a p e r N a p k in s ..................................................8c 
YOU 
SAVE 


K 


v j r t 


fW * * * 
M 


' 7 
/ 
¿su 


PAIST Y I I I 


s T i t m u s 


l\ WITH... 


LEG HIKE I P 


and foot admiring eye* with thi* 
quick-drying Richard Hu in ut Lotion . . . the 
kmd of leg make-up most women prefer. It s 
cool and comfortable and p*o economical to use 
. . . In the most popular Tropical and g 
Bronx shade*. .................................... a r i» r« 


\ 


I 
K'Vi - 
. 
*<•'■ 
m i y**-- 


* 
A-B — D-G 
» W HEATAMIN 
êrmmé TABLETS 


Quest 
Deodorant 
Powder 
lo r P m onai 
Datatine** 
31c 


V 


Deodorants 


Large Loupay Cream Deodorant . . . 50c 
Odorono, liquid 
. . .............................. 3 9 Cf 59c 
Ney, cream ............................................27c, 47c 
1 ulip Deodorant Cake 
.......................... 49c 
Mum, for men 
.............................. . . 4 
30c 
Amoline, p o w d e r ...................................31c, 53c 
Fresh, No. 1, No. 2 
............................43c 


Depilatories 


D eVV.ru Facial 
.................................... 43C( 83c 
Zip Cream Depilatory . . . 
. .......... 
3 9 c 
Evans 
Depilatory Powder 
.................. 63c 
Imra Cream D e p ila to r y ................ 
g 5c 
Neet Cream Depilatory 
. 
49c, 79c 
Zip Wax 
..................... . . . 
. 
79c 
Evans Cream Depilatory 
.29c 49c 


1 


J! 


Kleenex 
K O T E X 
S A N I T A R Y 
B E L T 
{Adjustable) 
j Non- Eiattic> 
23c 


CLEANSING 
TISSUES 
200's - 13c 
2 for 25c 
440's - 25c 


2 f o r 4 9 c 


F IB S 


the Rotei Tampon 


\V* 
a* 
A 


P i 


f 
t 


h 


12’s 


34's 


20c 


42c 


ENERGINE 
S H OE 
WHI TE 
1 9 c-4 9 c 


V 
A 
. * 
< 
o 
» . 


%!t 


A I 


* S t 
ft 


CMck First AM Drstt- 
N M minor coti, 
0 2 # * 
hvrm mm* Mistors. 
db<JV 


F R E S H P A T E N T S 
Squibb Mineral Oil . . 
. 59c, 89c 
Lysol Antiseptic 
.. 25c, 47c, 89c 
$1.35 Pierce’s G.M.D. Liquid $1.07 
Haarlem Oil Capsules 
. . 23c, 45c 
San-Cura Ointment . . 
. . 29c, 49c 
Hobson Ivy Lotion 
.......................45c 
100 Bayer Aspirin Tablets . . . .59c 
$ 1 .0 0 Feenamints, laxative . . . 7 9 c 
Chocolate E x -L a x ...................10c, 19c 
Norwich Cascara Laxative 
. . . 25c 
Horner’s Urasal . . . . 89c, $1.79 
Capudine, for headaches . 25c, 49c 
Felsol Powders ( A sthm a). 39c, 79c 
Mendico Tablets (Asthm a) 
. . 54c 


AMAZING 
PROFESSIONAL 
MOTHPROOFING 
METHOD 


now available 


for Home use 
L A R V E X 
' p i j M 


jvTvn/usn * 


B A N D - A I D 


L a r v e X Continuous 
Sprayer, 
EÛC 
only ................ 


I N S E C T I C I D E S 
Peterman’s Ant Food . . . . . . . 27c 
Nippon Roach Powder 
........ 
19c 
El Vampiro Powder 
.....................10c 
Western Ant Powder . . . . . . . 35c 
Terrò Ant Liquid ...............23c, 45c 
Peterman’s Discovery . . . . 27c, 45c 
Black Leaf 40 ................. 33c, $ 1 .00 
Black Flag Powder ............ 10c, 19c 
Glover Flea Powder .................... 21c 
Sergeants Flea Powder . . . . . 21c 
Sodium Fluoride 
. . . . . . 
23c, 39c 
Dichloricide Crystals, 1 
lb.........49c 
Western Bug L iq u id 
39c, 69c 
Dwin Insect S p r a y 
29c, 49c 


4 lb. 
Wrislev 
B a th 
Crystals 
49c 


■ 


16-oz. Flit 
Spray ... 
2 3 


n o 
n - a l c o h o l i c 
I w 
i L D R O O T 
IcREAM'OIL FORMULA 


-_—— **g»^aaiimÊÊlÊSSItKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊN*l*lÊÊFf*lNÊÊÊÊKI 
WÊÊETXMâklhki 


V I T A M I N S 
100 Hekla Halibut Oil Caps. 
$119 
Vimms, Vita. & Mineals . .49c, $1.69 
30 wheaumin Monocapa, A-B-C-D-G$ 1.89 
100 Wheatamin Yeast Tablets .$1.19 
100 Nurse Brand A-B-D-G Caps. $2.69 
50 Wheat Germ Oil Capsules. . . 79c 
90 Miles One-A-Day A 
D . . .$1.17 
$1.00 Groves B Complex Caps. . . 89c 
60 Wheatamin Wafers (Minerals) 
$1.19 


118 E. WASHINGTON 
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Tax to Be Added to Those Items Required by l& \\ 


B A B Y N E E D S 
Gerbers Cereal Food 
.....................19c 
Mennen’s Antiseptic Oil . . 43c, 89c 
10c Sani-Tab N ipples 
3 for 25c 
4-oz. Nursing B o ttle s.........................2c 
Heinz Strained F o o d s .......................7c 
Biolac Milk 
.....................................23c 
1 lb. Cerevim C e re a l...................... 39c 
Johnson s T a lc u m ...........................21c 
1 lb. Meads D extri-M altose 
63c 
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Dry Cleaners Put 
‘One-Day Cleaning’ 
Away For Duration 


Advertising Slogan Now Obso­ 


lete Due To War Short­ 


ages, Huge Demand 


By JANE COCHRAN * 
(I N S St.'(if C o rres p o n d e n t) 
NEW YORK. June 24,—“One-day 
cleaning” todav joined the growing 
list of advertising slogans that are j 
out “for the d iration” 
It's “one- 
week cleaning” if you're lucky, “and 
it soon likely will be four.” a spokes­ 
m an for the cleaning industry de­ 
clared today. 
Manpower .shortages, lack of gaso­ 
line for pick up and deliveries, in­ 
ability to replace womout equip­ 
ment and greater demand on clean­ 
ing services all have combined to 
place a premium on that spic-and- 
span look. 
In New York r “complete break­ 
down m service is imminent," Julius 
Kuffer, president of the Cleaners 
and Dyers Board of Trade declared. 
The industry is working around the 
clock in an effort to supply the 
service required by New York's 8.- 
000,000 
residents and 
the 
armed 
forces, and machinery facilities are 
also overworked, he said. 
The cleaning complications are by 
no means limited to New York, a 
spokesman for the Cleaning & Laun­ 
dry World, a trade publication, said. 
“Many sections throughout 
the 
country won’t promise clothes back 
in less than two or three weeks, 
and some even keep clothes a month 
before 
they 
are 
able 
to 
return 
them, 
he said. 
Conditions are better 
in 
areas 
where 
the cleaning 
and 
laundry 
business have been dec1 a red an es­ 
sential industry, the spokesman said, 
but 
the 
establishments 
in 
those 
areas have vastly increased work 
because of the influx of war workers. 


D° FALSE TEETH 
Rock, Slide or Slip? 
F A S T E E T F I. an Im proved pow der 
to be sp rin k le d on u p p e r or lower 
plates, holds false teeth m o re firm ly 
in place. Do not slide, slip or rock 
N o 
g u m m y , 
roopv 
p a v t y 
t a s t e or 
feeling F A S T E E T H is alk alin e (non- 
acid ) 
Does not sour. C h eck « -“p late 
o d o r” 
( d e n t u r e 
h r e a th ) 
G et 
F A S ­ 
T E E T H a t a n y drusr store. 


BUNNY WATERS ia not only tops 
in beauty but she tops most other 
Hollywood actresses in height aa 
well. 
Six-foot Bunny is m aking 
her film debut. 
(Internation»!) 


INSULATION 


W. F. ZEW e CO. 


121 W. South St. 


Complets 
Selection 
Famous 
K R 0 E H L E R 
LIVING ROOM 
SUITES 


ROBIRS 
26 Б. Washington S t 


WAR CHANGES PENN 
STATE CO-ED RATIO 
(S p ecia l To The N ew s) 
STATE COLLEGE. Pa., June 25.— 
There’ll be one woman to every two 
m en who enter the Pennsylvania 
State 
College 
as 
freshmen 
this 
semester, 
according 
to 
Registrar 
Wiiliam S. Hoffman, who said that 
the pre-war 
proportion 
was 
one 
woman to every four men. 
While figures are still incomplete. 
Registrar 
Hoffman 
expressed 
the I 
belief th a t incoming freshmen would 
number about 400. 
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; ‘Pay-As-You-Go’ 
; 
Tax Facts Given 


Questions and answers below ex­ 
plain the provisions of the current 
tax payment act of 1943, and are 
prepared by the treasury depart­ 
m ent in Washington. 
Q. Is the withholding tax an addi­ 
tional tax? 
A. No. 
The 
withholding tax 
is 
merely an easier way of paying 
your regular annual income tax on 
a pre-payment pay-as-you-go basis 
Q. I am a married m an with one 
child and am putting 10 per cent 
of my pay in war bonds and 5 pel 
cent, after subtracting withholding 
exemption, for the Victory tax. How 
can I pay the additional twenty per 
cent withholding tax on 
top of 
that fifteen per cent and still have 
enough to live on? 
A. In the first place your twenty 
per cent withholding tax includes 
your Victory tax. If you are m ar­ 
ried and have one child, your ex­ 
emptions will bring your tax down 
to approximately 8 per cent. For 
instance, if your salary or wage is 
$50 per week, your withholding tax 
will be approximately $4 per week, 
and instead of paying an annual 
income tax of approximately $212 
in a lump sum, you are paying it 
at the rate of $4 weekly. 
Q. Suppose when I make my re­ 
turn next March I find my em ­ 
ployer 
has 
withheld 
more 
than 
enough money to cover my tax. Will 
the excess be refunded to me? 
A. It will either be refunded to 
you or credited against other in ­ 
come taxes due from you. 
Q. Suppose my 
employer w ith­ 
holds tax from my wages, but does 
not turn it over to the government. 
W hat protection have I? 
A. The employer is liable for the 
payment of the tax and m ust fu r­ 
nish the employee with a written 
statement showing the am ount of 
tax deducted. Penalties are imposed 
upon employers for failure to make 
and file returns' or pay the tax 
within the time prescribed by law. 
The employee is amply protected. 
Q. Do I have to wait until the end 
of Jan lary to know how much of 
wages my employer holds out? 
A. Yes, for the official notice or 
receipt unless your services with 
your employer are term inated be­ 
fore the end of the calendar year. 
Q. W hat happens if the receipt 
the employer gives me gets lost or 
destroyed? 
A. You should make application 
to your employer for a copy of the 
receipt. 
Q. Does it make any difference if 
I change jot» seteral times during 
the year? 
A. No. Each employer is required 
to withhold the tax from wage pay­ 
ments made to you. 
Q. W hat advantages Are there to 
me in this withholding? 
You will be paying on ycRir 
income and Victory tax as you re­ 
ceive your wages. 
(Continued Tomorrow) 
R E D - I T C H Y - S C A L Y 
E C Z E M A fg 
S 
I s 
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture! 


First application« of wonderf;;! sooth- 
ing rredicatod Zen.o—a dono-s formula 
V 
* 
• 
’ 
, 
« 
- 
J 
/ 
« 
' v 
* 
v 
i- \ 
—promptly relieve the 
itch- 
ing soreness and start at once to help j ary society of. the U. P. church. 


CAMP RUN 


MISSIONARY SOCIETY 
Mrs. Russell W right was hostess 
Wednesday to the Women's Mission« 


heal the red, scaly skin. Amazingly suc­ 
cessful for over 30 years! First trial of 
marvelous clean, stainless liquid Zemo 
convinces! All drug 
_ 
_ 
^ 
« — ■ Only 85*. 
7FMO 


WE SPECIALIZE IN 


GAS 
the preferred 
FUEL 
for 


Cooking 
Water Heating 
Refrigeration 


Manufacturers 


Light & Heat Co. 


There were 23 members present and 
! a number of children. 
Rev. W. C. 
Sweet of Beaver Falls was a guest. 
The day was occupied in Red Cross 
sewing. A tureen dinner was served 
at noon. 
Mrs. Russell Wright led 
devotions, 
with 
several 
members 
taking part. It was decided to can­ 
cel the annual lice cream festival 
this year, because of the pleasure 
driving ban. The next meeting will 
be at the home of Mrs. Arthur 
Syphrit of Ellwood City on Wednes­ 
day, July 14. 


OFFICER IS SPEAKER 
Naval 
Lieutenant 
Frank 
Wes*, 
who is spending a 30-da;, furlough 
at his home, back from the Solo­ 
mon Islands area, was gue^t speaker 
at the meeting of the Y. P. C. U. 
of the U. P. church Sunc’Ay evening 
Lt. West spoke on the various kinds j 
of naval warfare and told of a few 
of his experiences in combat with 
the Japanese. 
His interesting ad 
dress was well-recehed by a large 
audience. 


With the type ef footwear 
you need, at prices you can 
afford to pay! 
SILVERMAN’S 
ECONOMY SHOE SHOP 
« 110 East Washington S t 


MAKE 
EVERY 
PAY DAY 
>1 v S BONO DAY 
Butterscotch Pies 
each 30c 


NEW STORE HOURS: 


Mondays, 9 A. M. to 0 P. M. 
Rest of Week, 9 A.M. to 6 P.M. 
THEODORE-STEVENS 


BAKERY 
JU3 E. Washington Street 
Phone 1634 


CAMP RUN NOTES 
Lightning struck and killed a val­ 
uable horse belonging to Ira Al- 
born last Wednesday evening. 
Miss Eleanor Davis of near Slip­ 
pery Rock spent several uays last 
week with her aunt and uncle, Mr. 
and Mrs. R. O. Wright. 
«Mrs. David Thompson of New 
Brighton left on Friday for several 
days’ visit with her husband, jvho is 
stationed at Fort Krox, Ky 
Mr. and Mrs. Arthur Syphrit and 
children of Ellwood City were din­ 
ner guests Sunday of Mr. and Mrs. 
Arthur Sturgeon and family. 
Mr. and Mrs. Harry Holfelder and 
family of North 
Sewickley 
were 
Sunday dinner guests of the for­ 
mer’s parents, Mr. and Mrs. George 
Holfelder. 
Mrs. 
Loyal 
W right visited 
her 
mother, Mrs. Clara Dindinger while 
she was a patient in the Jameson 
hospital, New' Castle. 
Mrs. Dind- 
linger has been taken to her home 
at Scott Ridge. 
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PRACTICAL, 
COOL, 
SERVICEABLE, 
GOOD LOOKING 


You have important 
war work to do this 
Summer—you must 
dress for maximum 
efficiency. 


Try Penney’s for all 
your Summer Ap­ 
parel needs — you 
won’t 
be 
d i s a p ­ 
pointed. 


Two-Piece Dresses for t Busy Summer! 


R A Y O N D R E S S E S 


First he builds a ltitle house; 
then he grows rich and build a 
show-place, and no one of his heirs 
is able to nay taxes on it. 


■u ■ 
■■ А ШШЯ 
ELECTRIC 
FANS! 


S g .9 5 up 


Our stock is limited 
so buy today! 


FIRESTONE 
S T O R E S 


22 N. Mill St. 
Phone 3850 


BACKACHE, 
LEG PAINS MAY 
BE DANGER SIGN 


O f T i r e d K id n e y » 
If backache and leg pain» are making you 
miserable, don’t'just complain and do nothing 
about them. Nature may be warning you that 
your kidneys need attention. 
The kidneys are Nature s chief way of taking 
excess acids and poisonous waste out of the 
blood. They help moet people pass about 3 
pints a day. 
. , 
If the 15 miles of kidney tube» and filter» 
don’t work well, poisonous waste matter stays 
in the blood.The«« poison» may »tart nagging 
backaches, rheumatic pains, leg pains, loss of 
pep and energy, getting up nights, »welling, 
puffiness under the eyes, headaches and dun- 
news, i requenfc or »canty passages with smart­ 
ing and burning sometimes shows there is some­ 
thing wrong with your kidney» or bladder. 
Don't wait! Ask your druggist for Doan’» 
rills, used successfully by million» for over 4C 
years. They give happy relief and will help 
the 15 miles of kidney tubes flush out poison 
1 
ous waste from the blood. Cet Doan ■ Pills 


4 
.98 


S m a rt two-piecers that can trot to m arket, to 


the office or look ever so c h a rm in g when 


y o u ’re dining out! Favorite polka dot prints, 


practical nav y or su m m e r pastels for that cool 


look! Rayon fabrics with frothy* o rg a n d y or 


bright, bright, trim. Sizes 
12 to 20. 


i 
,98 


Shell Need Fresh Cottons By The Score! 


G I R L S ’ 
C O T T O N 
F R O C K S 


All the pretty prints any young miss could wish for 


. . . and 
all so charmingly trimmed! 
Youthful 


princess, basque waist or tailored styles. Delightful 


sheer cotton fabrics that will wear and wear, and 


stand many trips to the tub! Sizes 3-6X and 7-14 


Cool For Sommer Play! 


C O O L , 
SHEER 
C O T T O N S 


Such gay little styles — she’ll 
need several this summer! All 
the colors that little girls like— 
and all with pretty trim. 
j .19 


S L A C K 
S U I T S 


4 -9 8 


Smartly tailored . . . tnm ty 
fitted. Some with jacket type 
sh im , others with in-or-out- 
shirts. Crisp rayon gabardine 
or rayon faille. Sizes 12 to 20. 


Styles For Mid-Summer Wear! 


WOMEN’S STRAW HATS 


r? 


P f U D I O F T H E 


/ 
A weave to fine, so supple, so unbeltenbff 
■^durable, that you’ll wonder at its low 
price! 120 thready of long staple combed 
A y cotton to each inch, each way 1 


Big - t r i m m e d 


styles in white or 


a 
natural 
color 


rough straw! All 


ribbon trimmed! 


Smart Rayon! Dainty Trimmings! 


S H E E R B L O U S E S 


Frothy and feminine! Of 
sheer, sheer 
rayon 
with 
touches 
of 
dainty 
lace! 
White or pastels. 32-40. 
I 
.98 


Gay Colors! Smart Styles! 


S U M M E R S K I R T S 
# 
Tailored with crisp pleats 


all the way around! 
In 


heavy rayon fabric! 
3 
98 


P r i n c e » « 
b i n — 
' 
F i * r » d 
B k t r t t 
S W 1 M A W A Y S * 
3 
.98 


A figure moulding swimsuit of 


rayon 
and 
cotton. 
Rick-rack 


braid at the neckline and bright 


embroidery on tho skirt! 


У 


I i B d i o m * 
Mod»)» 
P o t 
U ser* 
S P O R T S 
C O A T S 


For Cool Head« Of F ash ion ! 
Smart SOLAR STRAWS* 
12 75 
.98 


Fine all wool herringbones, 
sporty plaids and all-occasion 
solid 
weaves. 
Three-but ton 
styles all men like! 


B ough W »ath»r F ashion! 
Gabardine 
J A CK E T S 
.90 


New 1943 V E N T I L A T E D 
models 
in 
rayon 
fibres, 
meshes and light hopsacks! 
Air-cooled! Smart! 


Car»fr«» C om fort A ll 8um m »t \ 
S P O R T 
S H I R T S 


6 
.85 


Smart 
and 
practical 
in 
a 
shower! 
Wate. 
repellent! 
Smartly 
lined 
with 
rayon! 
A very practical style! 


Cool For D r m Or A ction! 
S P O R T 
S L A C K S 
,98 


quality! 
Г a y o n 


3 


Famous Towncraft 
Light-as-a-feat her 
weaves in cool open collar, 
short 
sleeve models! 
You’ll 
need a supply! 


Sp»»d 
a 
B tyl* 
BO TH ! 
SWIMAWAYS* 
.98 
1 
Clear, crisp patterns in light, 
sturdy rayon poplin and gab­ 
ardine 
fabrics! 
Perfect 
for 
casual 
summer 
wear! 


Form -fitting pure wor­ 
steds! With web belts 
and built-in supportai 
•Hor 
г s. Uni 
i iff 
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N 
Delay Is Seen 
. In Action On fi5 
Year Draft Age 


By ROBERT HUMPHREYS 
(I. X fi Staff Correspondent) 
WASHINGTON, 
June 
2 4 -C o n ­ 
gressional leaders today strongly in ­ 
dicated that there will be no action 
on President Roosevelt's proposal te* 
extend his work or fight order to 
men up to 65 years of age until next 
fall. 
Hep. Andrew May >D>, chairman 
of the house military affair* com­ 
m it’re. declined to comment on the 
president’s suggestion that the n o n -: 
combatant drafi age be raised from 
45 to 65. except to say that “I don't 
think anything vi ill be done about it 
before 
the 
congressional 
reee->*." 
this summer 
Speaker Rayburn gave cognizance 
to his congressional feats that Mr. 
Roosevelt made 'he proposal as a 
prelude to vetoing the Smith-Con - 
nally anti-strike , bill now 
on his ■ 
^psk. when Rayburn told a press 
«inference that “I don t know what 
^'e'll do—it depends on what the 
president does with the strike bill.” f 
Mr. Roosevelt has until tomorrow 
night to act on the anti-strike bill. 
Organized labor lias been demand­ 
ing that he veto the measure, but 
there 
are 
growing 
indications in 
congress today that the bill will be 
pasesd over hi* veto if he acted ad­ 
versely upon it 
Sen*Thom as (D) Utah chairman 
of th^ senate labor committee, gave 
Mr. Roosevelt's 65 year old proposal 
a reluctant endorsement, saying ‘‘if 
is comes to a time when men must 
be drafted for work I am willing to 
support it, 
but 
I don't want to 
.¡¡¡draft men for military service and 
send them to work.” 
Army Will Furnish 
Trucks To Prevent 
Food Loss In West 


NfcW CASTLE, PA., NEWS, THURSDAY, JUNE 24, 1943. 


Beach Tower Guard 
NINE 


WffîÊÊË&: 'Щ/ШШШШШшк. 
••• :& 


< I n t e r na t i o n a l 
N ew » Service) 
WASHINGTON. 
June 
24—The 
army has agreed to furnish trucks 
and drivers if necessary as a part 
of a broad program 
to 
prevent 
threatened loss of huge quantities 
ol food in California, it was dis­ 
closed today. 
This information was given to the 
senate 
military 
affairs committee 
today by Sen. Sheridan Downey (D> 
of Calif., in presenting a report on 
an 
investigation of conditions in 
California by a committee of which 
he was chairman. 
“I am hopeful that this and other 
recommendations of our committee 
will 
be extended to other Pacific 
cjmiM states if necessary,’’ Downey 
(0kddec. 
now 
you ton paint an 


averafife room for 
Ъ 


One 
gallon 
of 
Xem-Tone 
Miracle Wall Finish (at $2.98 
per gal.) ia all you need to 
decorate 
an 
average 
room. 
Uae it right over wallpaper 
and m o st interior su r fa c e s. 
Covert with one coat. Driea 
in one 
hour. 
No offensive 
paint odor. And it’s washable) 
See a demonstration! 


S h e r w i n - W i l l i a m s 
SEMI-LUSTRE 


THE LATEST PROFESSION to be taken 
over by the gals is that of life 
guards at Chicago's park beaches. 
M ary Ann Connell of Wilmette. 
111., attracts an enthusiastic crowd 
as she takes her first view of the 
Windy City's lake from her lofty 
tower perch, 
(International) 


Former Athlete 
Finds Lost Wallet 


s Harold Haid, Well Known Lo­ 
cally, Rewarded For Rich 
Find In California 


Harold Haid. who gained consid­ 
erable reknown as a hurler in the 
Pacific Coast League, and had a 
tryout with St. Louis m the Na­ 
tional League, came into the spot­ 
light at Beverly Hills, where he is 
now employed in the post office 
there, when he picked up a wallet 
j containing over $3.000, on the post 
| office steps. 
In the presence of witnesses, he 
| opened the wallet, which contained 
; 5128, and counted it out. He noti­ 
fied the owner, who was identified j 
through cards in the wallet, and 
j who 
proved 
to 
be 
a 
prominent 
I jeweler of Beverly Hills. The jeweler 
asked about the three *1.000 bills 
; Haid stated that he hadn't found 
; anything like that in the wallet 
The owner rushed over to the post 
officr and from a secret compart­ 
ment, in the billfold produced the 
missing bills. 
Haid breathed easier, and was re- 
warded with the $128 which was in 
| the open compartment. 
| 
Haid lived on Emerson avenue 
| and had an older brother, Charley 
j Kaid who wras well known in semi- 
) pro ranks before Harold grew up 


YOUNG ARMY OFFICER 
FORT BENNING. Ga —The Third 
Student Training Regiment at the 
Fort Benning Infantrv School re­ 
cently turned out a graduate 18 
| years. 4 months and 10 days old. He 
was Second Lieut. Dudley W. Hunt­ 
er, who was studying at the Uni­ 
versity of North Carolina when he 
made his bid for Army service. A 
four year course at Kentucky Mili­ 
tary Institute, where he was gradu­ 
ated in 1941, qualified him for Of­ 
ficer Candidate School 


ГИгс 
Kreml 
HAIR 
TONIC 


С 


30c Biz« 
Conci 
Castile 
Shampoo 
3 9 c 


50c Size 
Uai9X 
Tooth 
Powder 


n it 
‘y 
. 
«*• «tiinnior 
new 
attore L **v."__red 
wlth a ЯяшЬ 
new “Shore Leave 
n*vy blue. Bee it! 


55c Jar 
°ond*s 
C O l . l ) 
CREAM 


C 


Special Sale! 
Friday & Saturday 
BOOK 
MATCHES 
>OJC* 
10c 


B ox o f 50 В oox* 
Limit 2 to 
Customer ... 


Royalist Blunt 
CIGARS 
1 0 c £ 4 8 c 
S4.50 
Box 
of 50 


Assorted 
Styles . 


B oyal D em uth 
P I P E S 
SO.50 


Com tuando 
W riting 
KITS 
29c 


S m all Glass 
Coin 
Banks 
10c 


CHECKER 
BOARDS 
W ith 
Checkers 
29c 


* 
I 


Sopii SPEC I A L 


Keen, Double-Edge 
REGENT 
RAZOR 
BLADES 
Sm ooth-ehaving bladea, P it ordi­ 
nary double-edge razors. 
For Smooth 
Shaves ! 
7 


Cooling, Fragrant 
)aggett & Ramsdell 


Mt. Heather 
COLOGNE 


W onderfully refreshing and 
cooling— perfect 
for 
sum ­ 
mer. Fragrance as fresh as 
the scent 
C - . 0 Q 
of heather 
on the 
mountain. 


Mountain Heather 
Bath Powder . 
*1 


*1.00 
HUDSON 
TOILET TISSUE 


Johnson & Johnson 
BABY 
GIFT BOX 


In the pretty pink g ift box are 
B aby Cream, B aby Soap, Baby 
Pow der and 
Baby 
Oil. Pure, 
aafe product*. 


For Onlv 
89c 


Ultra 
Soft 
7c Vaine 
Soft, 
san i­ 
t à r y, 
ab- 
sorbent 
***- 
sue. S p e d a i 
vaine. 
i Rolls 
19c 


> ietorv Star Design 
G L A S S E S 
12-0 ?.. 
Size 


The baee of 
each 
cr y s­ 
tal - c l e a r 
glass 
is 
a 
s t a r , 
i t s 
rays 
shoot­ 
ing 
up 
the 
sides. 
I c e- 
tea site. 
6 for 
27c 


Thursday, Friday and Saturday Onlv 


The Choice of 
Smartly Groomed 
\Vom**n! 
DURATION 
Leg-Do 


Sm ooths 
on 
evenly, 
quickly, 
givin g 
y o n r 
legs a suntan finish as 
flatterin g as the sheer­ 
est silk hose. 
Made by 
the 
makers 
of 
Hind«’ 
kH o b ey « Almond Cream. 


25c & 49c 


Four or Eight Ounce 
GLASS 
Nursing 
BOTTLES 
H eavy, clear glass. 
Onncee 
marked 
up 
the sides. 
2 for Sc 


Barnard‘s 
ZINC 
STEARATE 
POWDER 


1 l u i of J5 
I < них 
1 Biept, s*bl* 
i Diapers 
i 


1 
S 1 
3 9 


1 
Ladies 
j 


FOOT 
SOCKS 


[ 2 
5 
e 
. , 1 


Plane 
Spotter 
( ¿ a m e s 


2 
5 
e 
j 


i 
B o * of 13 
В 
ЕLONA V 
I 
Sam ary 
Щ 
Napkins Щ 


1 
2 
0 
е 
1 


25c 
Size 19 


W E 
1В 1Е Ж Т Е 
T H E 
BIG H T 
TO 
L I X IT QUAJfTITIEB AMS REPt7S7* 
TO SE L L TO D E A L E B 8. 


ATTENTION 
tax under rede 


Certain Toilet Preparations and Jew elry, in ­ 
cluding Clocks and W atches, sub set to a 10° , 
1 Internal Bevetme Act effective October I, 1941 


FEET HURT? 
Get Quick Relief 


D r . S c h o l l ’s 
Z i n o - p a d s 
FO* CORNS. CAUOVSf S iUN/ONS. 
COtNf 
I lls 
Corn »ne contami 19 
pad* inti 12 medicated 
disk* for removing 
corn*. 


TENDER, HOT FEET 
Dr. .vholi s loot Powder Relieve*. | | | Q 


25c 
Box of 12 
AN \CIN 
TABLETS 
1C 
19 


3c Sire 
BAUME 
BEN-GAY 
C 
5 9 


Ideal for kitchen and bath­ 
r o o m walla and ceilings — 
alto w o o d w o rk . 
Amazingly wash­ 
able. 
B e a u tifu l 
colors. # 
— j ,.. 
ML 
3 65 


8 н ё я w i n - W i l l i a m » 


S W 
P H O U S E P A I N T 


Your 
h o m e is 


3 - 3 5 
your biggest and) 
b e a t investment. 
P r o t e c t it with 
p a r 
SW P house paint. 
g»l 


There were 4000 pedestrians killed 
in the United States in 1940. while j 
• jaywalking” or crossing streets in 
the middle of the block. 


'I V lu U 'lf o u ß u tf, W 
ith . 
WAR BONDS 


Plumbing repair is the order oi the 
day for the duration. New plumbing 
in pipes, fittings, etc., is scarce . . . 
manufacturers turning their plant« 
into war production. 
But you can 
save today by buying War Bonds in 
increasing regularity for that new 
plumbing job after the Victory is 
won. 


S h c r w i m . W i l u a MS 
ENAMELOID 


QUICK-DRYING INAMEL 
^ H 
8 3 f 


Brighten-up f u r ­ 
niture, woodwork, 
toy« 
w i‘t h 
thie 
one-coat enamel. 
PT. 


« i ekev чмем*«ме<г«м «»tee*--? 


S h e r w i n W 
i l l i a m 
P a in t s 


Conti Qomplexion 


Lux Soap 


lodent Tooth 


Alophen Pills 


Zonifo Antiseptic 


Guest Ivory Soap 


Feenaminf Gum 


Oxydol Soap 


Pepfo-Bismol 


Midol Tablets 


Squibb Tooth 


Djer-Kiss 


Unguentine 


Frostilla Lotion 


C’ream 
50c Size* 


Regular 
Cake 3 tor 


Fonder 
Large 
... 


60c 
Size ......... 


SI.00 
Sine ........ 


Each 
Cake . . . . 


Laxative 
25c Pack 


Fon der 
Large 
... 


50c 
Size ........ 


10c 
Fack of 12 


Powder 
Large Size 


Tal. Pond. 
25c Value 


45c 


19c 


37c 


49c 


79c 


5c 


19c 


23c 


47c 


32c 


37c 


23c 


Кеч! Arrow 
(¡arden 
SPRAY 
Oonc# 
make* 
eight 
gallons 
K ills 
plant 
ve et*, 
bnt 
is 
harm ­ 
less to man, animale 
and plants. 
One 
Ounce 35 


SIM 
Insect 
SPRAY 
Death to both, 
ir io tu t intact«. 
Quick »n ’t easy 
to us*. 
Pint 
Size 29 


Renuzit 
Window 
(leaner 


Bo 
rubbing 
oi 
SO* ping. 
J u s t 
spread 
it 
on, 
wipe dirt off. 


10 Ounce« 
For 
Onlv 


iacea 


15 


3lc 


•cothe*, tomtom 


ACHING. TIRED FEET 
Of# St holl « I oot Bii’m. Oiounem or 
X lcmhtnf I it)aid ............ 


ATHLETE S FOOT 
Or. Scboli * Salves . . . Liquid or A i l f i 
Omtmrnt 
........... 
w 


TENDER SPOTS 
l)r Scboli * kurort* . . 
moleskin toot nlittff,,, 


60c Size 
MUSCO 
Rubbing 
OIL 
49 


> lupi ¡,ot 


60c Sit* 
M URIN F 
*•< г «Ъ* 
EYES 


New Improved 
DETHOL 
INSECTICIDE 
Spray in the m oininq, en­ 
tertain in the afternoon— 
new Dethol leaves no a fter­ 
odor. H arm less to man and 
anim als. 
49 


People« 
Sell sh in in g 
FLOOR 
WAX 
Leaves 
a 
high, pro­ 
tective lustre on yonr 
floors. 


PAINFUL TOE-NAILS 
L>t. Vhoii » Onixoi tor relief. \t uh 
applicator?................................................... 


MUSCULAR SORENESS 
i>r Svhoil s V\ ern! Otmroeot. Rehe? e< 
rheumatic pam*. backache, bunton*. 


FAINS, CRAMPS, CALLOUSES 
at the hall of the foot 


Dr. S ch oll’s LuPad gently* 
cushions and supports the fore 
part of the foot. 
Sizes tor men 
and t\ omen 
# Pair 


49 


89 


V i* l o f 40 
DO ANS 
PILLS 


IC 
53 


°int 
45 


Dr. Scholl sFootCom fort Remedies and 


Arch Supporto For M ost Foot Troublts 
•Re«, и * ‘'»i o* 


'Op 
Гоя of 1*6 
lid varrt * 
OLIVE 
TABLETS 
С 
25 


M ilitary 
CAP 
(O VERS 
IC 


Burn Sal. J Q a 
50c Tube 
39 


As-or ted 
SOAP 
BOXES 


IC 
19 


Mim* 
SEWING 
KITS 
С 
98 


MET M 


BAN OS 
25c 


FIRST-AID 
KITS 


IC 
99 


Fine Surgical Dressing! 


WHITE CROSS 
BANDAGES 


50c 
Size 
39c 
Gibbs Peoples Service Store — 204 E. Wash. St. 


I-Inch bv 10 Yard« 
............... 4, 


l-Inrhea by 


3 -Inches bv 


10 


Your fight here on the home front 
is as important as the battle front 
Your purchase of War Bond» 
more and more War Bond* . . . i§ 
your task in behalf of the War ef­ 
fort . . . to back up our soldiers, fly­ 
er«, sailors and marines. 
“You’s# 
Done Your Bit—Now Do Your Best.” 
V. S. J reasury Dtfattmen$ 


[CARLISLE BARRACKS 
SOLDIERS 
BELIEVED 
DROWNED IN CREEK 
(International New* Service) 
CARLISLE, Ba., June 24.—Two 
soldiers were believed drowned to­ 
day when they fell into the Conodo- 
guinet creek near Carlisle. 
Arti­ 
ficial respiration was still being ap­ 
plied 
at 
the 
Carlisle hospital at 
noon, out there seemed little chance 
that they would be revived. 
The men were members of a med- ! 
t ical company stationed at the Car- | 


Yards ................ 


10 \ a rds ................ He 


lisle barracks. 
Officers said they 
fell off a log during a routine train­ 
ing problem on crossing streams. 
Other 
members of the company 
pulled them out. 
Both men were married 
They 
werp Technician Fourth Grade Hen­ 
ry C Sima, 32. of Philadelphia, and 
Pvt. James Bergin. 24. of Hunting­ 
ton, N. Y. 


♦ 
Investigators found the Anny was 
wasting 21 per cent of its food, but 
that didn’t hurt us. 
A lot of the j 
wastage was kale. 


DECEASED SOLDIER 
SON OF LOUIS KARNER 
Through an error, the name of 
Louis Karner, father of John Kar­ 
ner. who was killed in the North 
American theater of war on May- 
29. was given in yesterdays story 
as John Karner, Sr. Mr. Karner, 
the 
father, 
has 
a 
brother John 
Karner, who is the uncle of the 
deceased soldier. 


♦ 
Judging by remarks from Wash­ 
ington, the bag that victory is in is 
a windbag. 


STATE CAPITAL IN 
GRIP OF HEAT WAVE 


(International New» service) 
HARRISBURG, 
June 
24.--COn- 
tinned 
hot 
Weather 
appeared 
prospect tod 
| dents as they 
torrid 
day with 
the 
temperature 
iu the 90’s. 
Yesterday's 
95-degree 
r e c o r d 
, marked the fifth successive day that 
| the mercury had hovered in the 
190 s. The temperature was 96 de- 
j grees for the two uaya previous 


PAROLE IS DENIED 
( Internatloti.tl News Service) 
HARRISBURG. 
June 
2 4 -T h e 
Cambria county district attorneys 
office today opposed a parole for 


HELLO. WHAT’S THIS? 
t i 
national \ cu s s* rv to # ) 
SAN FRANCISCO.—A California 
woman today became owner and 
manager of the world s smallest in- 
Weatner 
appeared 
in 
.............. 
j «f p * « « imruie ioi 
m me worms amauest in- 
ay for canital citv r#*i 
Daniel Snyder. 40. convicted in 1930 
operated telephone sys- 
y 
y 
cn> T m 
for fat all v Shooting hi* wifp 
tem ' 
Sh<> ,s Ruth Saunders Jones 
iey went into another 1 1 ! U- 
, , ng his wif( 
who was granted permission by t>^ 
The appeal for commutation ot 
hi.s life sentence was heard 
tlm 
morning before the State Board of 
Pardons. 
Snyder 
has 
been 
im­ 
prisoned for nearly 13 years in the 
Western State Penitentiary and his 
institutional record was termed sat* 
J isfactory. 


State Railroad Commission to take 
full control ot the Tuoiumtne Ex­ 
change Company, a system with 15 
miles of poles and wires. 


j 
Over 20 million gallons oi 
al# 
WM produced in New Zealand last 
j year. 
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OUR NEWLY ENLARGED 


SERVE YOURSELF PLAN RECORD DEPT 


Donati’s Announces New Policy of Helping 
Customers To Serve Themselves л 


MUSIC 


We carry over 1500 records in our stock for you to choose from 
If the 
record you want is procurable you can rest assured that Donati s has it or 
will get it for you! 
All our Records and Record Albums are placed within reach of your fingers. 
Our Misses Mary Hahn and Rita Miller will gladly give any information 
concerning the various records we carry in stock. 


With 10 Qualified Instructors on Our 
Teaching Staff You Can Learn to Play 
Any Instrument in Our School of Music. 
For as little as $1.25 Per Week for le s ­ 
sons and Instrument. Lessons are given 
strictly private! 


For 14 Years The Donati Music Com­ 
pany has been a great factor in the mu­ 
sical progress of the Greater New Castle 
and Vicinity! 


Is I m p o r t a n t 
M o r e Than Ever! 


Your children are growing up in a 
world at war. 
How can you divert 
their sensitive minds and hearts from 
the horros of this conflict? 
How can 
vou best rear them to become the good 
citizens of tomorrow? 
Consider the 
advantages of music! 
Early musical training can contribute 
much toward a richer, happier hie tor 
your boy or girl. 
AH 
your 
hopes 
and 
dreams 
are 
wrapped up in the future of your chil­ 
dren. Help them face this future w ith 
confidence, bv giving them the ben- 
efits of music, now ! 
Donati Music Co 
School of Music 


¡22 S. MILL ST.—OPEH DAILY TILL 9 P. M. 


Lowest Forest Fire 
Loss In History Of 
State This Spring 


Only 
18,000 
Acres 
Burned 
During 1943 “Danger Sea­ 
son,” Due To Wet 
Weather 


cation” by their speeches and m o-j 
lion 
pictures 
before 
hundreds 
of j 
s bools, churches, civic and service i 
organizations. 
George H. Wild, Chief of Forest 
Protection who m ade the original 
report to Secretary Kell, said about 
824 
reports 
by 
direct 
telephone 
lines and two-way radio went to 
h eadquarters here during the spring 
| season 
about “225 reports during 
; the m onth of May. always the peak 
m onth oi the season. 


INSIDE 
WASHINGTON 
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(Special To The News) 
H A RRISBU RG . 
June 
2 4 - 1 he 
lowest forest fire loss in the histo 
; 
of the Com m onw ealth was reported 
to G overnor Edward M artin today ( 
by S tate Secretary of Forests and 
W aters Jam es A. Kell. 
In Closing the records 
for 
1943 Soring -‘danger season 
Sec­ 
retary Kell said only about 18 000 
acres of forests were burned this 
year. 
He com pared th a t figure with the 
highest of record—344.752 acres in 
1913 
“T he totals are particularly com ­ 
forting,” Kell said, “ w h e n we re a ­ 
lize th a t tim ber is-such a vital com ­ 
modity to the present war effort. 
Lum ber is an over-all im p o rtan t 
object to almost every factor con­ 
cerned 
with 
the 
current 
em erg- 
• 
n 
c 
y 
.. 
. 
, 
. 
Secretary 
Kell 
attributed 
wet 
w eather this past Spring as the 
prim ary 
reason 
for 
the 
m o u t­ 
breaking low num ber of fires. 
1 0 
this he added: 
“A 
concentrated 
publicity 
P10" 
the unselfish co-operation of 


THE WORLD AND 
THE MUD PUDDLES 


(Continued Prom Page Pour) 
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because m ost of these eighty-one 
existing agencies are so interlock­ 
ed with four or five others th a t 
it is impossible to disentangle them. 
As one example, the W ar Production 
Board is tied up with no fewer 
th a n thirteen oth er agencies, m any 
of w hich overlap with still other 
bureaus or departm ents until, in the 


over on the eastern 
side of the 
A driatic—as inaccessible a m an as 
existed on ea rth at th a t juncture 
“G et 
an 
interview 
with 
him ,” 
proposed the editor, “and we will 
recognize you as a Yankee spokes­ 
woman in good faith.' 
Vera said “O. K .!” And the edi­ 
tor said Good by.” 
Vera im mediately appealed to Pa 
Bloom. 
W ith no loss of time. Sol estab­ 
lished touch with confidential Italy. 
It 
was before Benito Mussolini 
was 
of 
any 
international 
conse­ 
quence. Neverthless, Italian s knew 
him as a locally outstanding news­ 
paper publisher in Milan. Italian 
economics were in bad shape and 
Benito was doing his best to im ­ 
prove them and to a modicum of 
good effect. 
¿ol streaked it for Miian. He and 
Benito 
became 
side-kicks. 
They 


the top has created a really frig h t­ 
ening condition, fully justifying the 
w arning of the Kilgore Committee. 
The A dm inistration and the country 
alike are in a pretty deep hole. 
It 
is but of this hole th a t Mr. Byrnes, 
advised by Mr. Baruch, is expected 
to pull them . 
It still m ay be done 
if the President will recognize his 
m istakes and take the advice for 
which he has asked. 
It certainly 
cannot be done if he continues to 
reject recom m endations either be­ 
cause they come from sources he 
does wot like or because they involve 
reversals of his positions. It is true 
now as it was true two years ago— 
the real bottleneck is on the Presi­ 
dent's desk. 


W 
w w W- — — - - — 
NEWS ON COURT HOUSE HILL 


What Noted 
People Say 


! 
MARRIAGE LICENSE 


a p p l i c a t i o n s 
Wendell Edm und Morris. R. D. 2. 
New Castle; 
Lois M argaret Hilty, 
Box 108, New Bedford. 
G erald H. House. R. D. 3, New 
Castle; 
Mildred E. Brown, R D. 3. 
Slippery Rock. 
William Crowe. 1016 Dewey avenue. 
New Castle; E rm a M cFarland, R. D 
4, New Castle. 
Ernest 
B. 
Ritchie, 
Gary. 
Ind ; 
Edith Louise Scott, 728 Todd av ­ 
enue, Ellwood City. 
Willard F. Perdue, 412 N eshan- 
nock avenue 
New Castle; Dorothy ; 
L. Patch, 507 Florence avenue, New' 
Castle. 
Jam es H. Sadler, 311 North M er­ 
cer street 
New Castle; 
Georgen a 
I. Singer, 704 Croton avenue, New j 
Castle. 


bureaus or depai4 m ents u n n i m m e ; 
^ 
together and were sure- 
final analysisn f thed whole thing 
onoueh =hum s. for the tim e being. 
comes so ------------- 
possible to determ ine where a m a t­ 
ter requiring WPB action has to 
begin or where it eventually will 
end. 
It also m ust be rem em bered th a t 
even these eighty-one lines of con­ 
trol over the war effort are not as 
simple as they sound. 
W ithin each 
office there is a mixed personnel of 
policy m akers, theorists, economists, 
professors, 
lawyers 
and 
slide-rule 
experts, all squalling and scratch ­ 
ing and tangling the sim plest prob- 


enough chums, for the time being. 
In roductions between Miss Vera 
and the elusive d ’Annunzio quickly 
followed. W as th a t editor back in 
the U. S. surprised! 
D'A nnunzio 
vanished 
presently 
from the w w ld scene. 
The contact between Bloom and 
Benito ended quickly when Benito 
Mussolini hooked up with F uehrer 
the m eantim e, though 


(in te rn a tio n a l New* S erv ice) 
% 


W A S H I N G T O N : Frank Knox, 
Secretary of the Navy answers a 
question on the second fro$t: “P re ­ 
parations for an attack in Europe 
are going right along ” 


GRANVILLE 
O - G o v 
Dwight 
G risw old of Nebraska: “II we do not 
solve our manpower and inflation 
problem s now\ the 
men 
of 
our 
armies will come home and take off 
their uniforms to find they have 
been fighting for a mirage 


REALTY TRANSFERS 
Lester Beightley and wife to T halia 
V. Yoho. Big Beaver township. $1. 
National Tube Co. to Colin J. 
Clarke, Jr., and wife, Ellwood City, 
$500. 
! 
Arm anda G. Sterling to Edward N. 
Eakin and wife. Scot? township. $1 
» 


Rcdyo Y. Camerson and wife to 
Vitale Fireworks Mfg. Co.. Union 
township, $1. 
Jam es R. Elder and wife to Ed­ 
ward R. L eonhardt and wife, W il­ 
m ington township, $1. 
Jesse T. Daniels, to Aaron Blews 
and wife. Hickory township. $1. 
Mary M. Conner to Melvin C. S ny­ 
der, and wife, 2nd ward. $1- 
O ra Johnson Muse to M att Oikari 
a*id wife, 4th ward, $1. 


SENTENCE COURT 
Sentence court was held W ednes­ 
day by Judges W 
W alter B raham 
and John G. Lamoree. 
Five people ; 
were sentenced although four were | 
.sentenced jointly 
T he four weie 
Jennie Isabella. Sylvester Isabella, 
Mike 
Isabella 
apd Julia 
Isabella. 
They pleaded guilty to selling and 
furnishing liquor and beer to minors. 
T heir fine was a joint one. $250 be- 
ing assessed upon the group, plus 
the costs or 2 m onths in the coun­ 
ty jail. 
The fine and costs were 
paid. 
William Crabili pleaded to point­ 
ing 
firearms, 
was 
fined 
$ 5 0 
and 
costs and placed upon probation for 
six months. 


SAYS JAP BEETLES 
TO ARRIVE SOON 
A 
Local Soldier 
Injured In Action 


(International News Service) 
H A RRISBU RG . June 24 — The 
Japanese beetles 
will stage 
then 
sum m er 
offensive 
“in 
Destructive 
num bers” about the middle of next 
m onth, the Bureau of Plant In d u s­ 
try of the State Agriculture D e­ 
p a rtm e n t reported today. 
C oncentrated attacks will center 
especially in th^ southeastern cor­ 
ner of the state, including all coun­ 
ties east of the S usquehanna river 
and as far north as D auphin and 
the eastern or river townships in 
York and C um berland counties, it 
was stated. 
The departm ent reported th a t the 
trapping of the insects is of value 
if an entire com m unity is covered 
w ith m any traps. A single trap in a 
back 
yard 
attra cts 
more 
beetles 
th an it will catch and may actually 
increase the num ber of beetles in the 
im mediate vicinity. 


Corp. 
Mike 
Pasquariello 
T o 


L eave For W alter Reed 


H ospital, W ashington 


It doesn't pay to expose an evil 
before the people see it. 
T hey r e ­ 
sent your criticism: then w h in they 
see the tru th , they forget th a t you 
saw it first. 


T he family of Corpora 1 Mike P a 4- 
quariello, of 2 West Home street, 
received a telephone call from him , 
from the San Francisco hospital, 
where he is now recovering from 
wounds 
received 
while in 
action, 
somewhere in the Southwest P a ­ 
cific. 
Corporal 
Pasquariello 
will 
soon 
leave for the W alter Reed hospital, 
W ashington. D. C.. where his b ro th ­ 
er Andrew 
and sister* intend to 
visit him shortly after his arrival. 
Cpl. Pasquariello has Ъееп serv­ 
ing overseas for a year, his des­ 
tination not having been known. 
I 


Thi« Is a family war. Put 
§ yourW ar Bondbuying through 
^ the payroll saving* plan on a 
family plan, which means fig- 
^ are it out yourself. 


ГЯ1И * 
IL 
^ __________ 
he new spapers and radio n a tio n s ; j ^ ^ n w T o r n e t h i n g resem bling an 
f Pennsylvania; the р е р а г Ш е т s | ln[ricate exam pie of higher m a th - 
oresters. 
rangers 
and 
tow erm en, « 
he Defense C ouncils Forest Fire 
righters Service, and to the thous- 
tnds of volunteers wTho constantly 


sym pathy, but the Axis is no mvs- 
„------ 
, t èrv to him. Italianly or GermanJy 
ematics. 
Each d epartm ent has its j 
experts who sound off on all phases 


Hitler. In ---------- 
— - 
. 
Sol had learned a great deal about 
T O R O N T O - Joseph 
E 
Datie^ 
Adolf. 
He 
knows 
Der 
Fuehrer* former U. S 
Ambassador o Mo.s- 
psychology thoroughly, 
¡cow: “W ithout Russia there can b s 
Bloom has not a drop of Axis no stable peace ’ 


of all questions, each without re- 
r crird for w hat an associate in ^he 
eep 
w atch 
for 
a 
first 
wisp 
of, 
----- ,— _ 
cqíh 
sam e office m ay have already said 
T he result is a bewildering array 
of m isinform ation, each particular 
brand feeding some otherwise, u n ­ 
im p o rtan t little group of so-caHea 
serious thinkers and thereby extend­ 
ing the confusion far beyond the 
city lim its of W ashington. 
T he alternative suggested by the 
bureau is a simplified W ar Cabinet, 
m ade up of the various m em bers 
of th e cabinet and grouped under 
seven m ajor divisions. 
These seven 
divisions include, every m ajor a c ­ 
tivity connected with the war. There 


Foresters, -angers ano. n re » « .- 
a g e S i i e d w i u i 
1 M 
n 
S 
S 
M 
S 
on the pay- 
don foi 
u n tirin g eixoris 
| 
mereJy 
somebody 
in 


au th o rity didn't have the hear? to 


moke and who th en fearlessly as- 
isr us to extinguish the first be- 
ore thev cause too m uch dam age. 
Secretary 
Kell 
said 
publicity 
his year was pointed tow ard care- 
essness of m an in th e foiest and 
stressed 
the 
danger 
in 
leaving 
;parks lor cam p-fires, or n i d r c p - 
Ding sm ouldering m atches, lighted 
•igars or tig s rets; 
to the danger 
)f permitting- grass fires of 
v ic­ 
tory 
G ardeners 
fom 
“running 
i w - i y a n d to the consequences of 
he Federal Sabotage Act for de­ 
struction of Umber. 
Foresters, rangers a n d fire w ar- 


speakmg. 
Bloom estim ates H err Hiller as ■ 
essentially 
an international crim ­ 
inal. He sizes Duce Mussolini as an 
individual 
who 
m ight 
have 
been 
О. K., if he had not gone down the 
wrong 
aliey—unpardonably, to be 
sure, but as a m atter of bad judg­ 
m ent, ra th e r th an of native cussed­ 
ness 
Sol w ants a world dicker. 
He is the best internationalist on 
Capitol Hill. 
W hat he needs to begin with a ¡ 
strong conviction for inter-A m erl-j 
canism. 
i 
To get the program 
omg, the 
first step is to convert Vera Bloom 
to rhe Pan-A m erican program 100 
per cent. She will attend to the “old 
m an .” 


COLUMBUS. O - P a u l V M cNutt, 
m anpow er commission ch airm an ex ­ 
plains when father will be drafted 
“W hen there are no more single 
m en to be had who can properly be 
spared from vital occupation.*. ia*n- 
er will be taken. 


Aching Feet 
Get Amazing Relief 
Co to eny good dr us* ft today and ctt 
an of’g.naf bortle o* Moornr’* imtrsld Os’ 
The very first applicat on 
*• 
- — 


SEARS 
FARM-MASTER 
CHICKS 


PULLETS 


4-A Grade 


Per Hundred 


GOOD 
QUALITY 
(HICKS 


At a Low Price— Excellent for 
Either Egg or Meat Produc­ 
tion. 


• Big T 
ducers 
TFpe, 
от l< 
Persistent Prn- 
arg e White Eggs. 


fire them . 
, 
, 
T he chief draw back to this plan 
is th a t the President, in selecting ; 
his cabinet, never has sought o u t­ 
standing 
m en. 
Instead, 
he 
has 
nam ed m en whom he could dom - 
, 
inate or whom he could overshadow accepting the logical jsetup as well \ 


. ♦ ♦ 
* * 4 
ф 
f ♦ * 


(Continued Prom Pa*# Tour) 


THE GREAT GAME 
OF POLITICS 


. 
--------- 
Vk H f.v# yOU 
r#l*#f and a few abort treatment# wil 1 
fhoroufbiy con у rre you tta t by »• ct ng 
faithfully to ¡t tor » thorf wbii# longer 
your foot trouble* may won rf »appear 
0*e bottle wa know w<fl show you be­ 
yond # а-l que^t.on that you bave a* 
a*t 
¿■ •covered the wey to *o* d *oot comfort 
Moone'» 
OH, •* e cleat powerful, 
penetrating o ! that doe< not ita о о* ¡eav# 
a freaty rev due—it mutt g-ve compete 
tet*if#c**on or money cbeerGMy refunded 


I 


inate or whom he coum 
s 
“ 
* j 
ir any potential political contest. , as the logical m an. The net result 1 
Rut th e simplified idea, even with 
is that everybody who knows the 
15 
- 
• 
*-* *- - 1— 
food facts is increasingly disturbed. 
these draw’backs, ought to clear up 
a lot of delay, confusion and noise 
th a t now attends the complicated 
business of directing a war. 


T 
-w -—» — — - 
• 
Hints On Etiquette 


D on’t scold the w aitress if she 
cannot give you an extra cup of 
coffee or pat of butter. It is th e 
ration rule, and she cannot ht Ip 
it. Ii 
is patriotic to observe the 
rule cheerfully. 


iLO A N S l 
$25-550-*100 or more 


Bo' row at H ousehold w iibout luss or 
bother on fu rn itu ir, rar or »alary-—»« 
e n d o rse rs need«4l. 
Pa» charges oniv 
for tue tirnr )ou have the шопеу. Ьж» 
Uinr } vu ч* 'V 
' 
am pie: a $50 Joan rep#id to 6 m onth »ÿ 
instalm ents of #9 23 each, costs . 
hut H repaid in one m onth cost# unlv 
f 1.50 
We ta n tit our service to your 
needs. Special quiek service on salary 
loans to em ploved women 


CONCERNING T H E OPA and the j 
OWI, w’h e th er action of the House 
in reducing their appropriations is 
nullified by the Seriate or not makes 
slight difference. 
Each had begun 
to go to pieces before th at. 
For 
m onths the OPA has been so rapid- ! 
If disintergating th a t no am ount of | 
official denials could conceal 
tliej 
fact. 
Nor was this the fault of 
Mr. Prentiss Brown, Its head. 
Mr. 
Brown inherited 
a ‘swollen m on­ 
strosity of an organization which 
had been, built on a poor foundation 
and headed in the wrong direction. 
W hether it is just to continue on 
it wobbling way or w hether it is to 
be taken a p a rt and rebuilt is still 
uncertain. 
But th a t it is function­ 
ing effectively literally no one con­ 
tends. 


VISION 


Cash 
Yew 
Oef 
♦ 
$ 25 
5« 
1«* 
15* 


roe 


ChooM your monrtily paym ent here 


3 
paymts 
4 
paymts 
6 
paymts 
9 
/»->««J 
12 
paymts 
$ 8.84 
17.68 
35.35 
52.85 
70.25 
105.03 


$ 6.73 
13.45 
26.90 
40.19 
53.41 
79.73 


$ 9.23 
18 46 
27.55 
36 56 
54.48 


S 6.42 
12.84 
19.13 
25.34 
37.66 


% 5.02 
10 05 
14.94 
19.74 ; 
29 27 - 
Payment* i no cue an 
hold* rate of 
per m onth on th a t part 
of a balance not exceeding $100 and 2% 
per m onth on th a t part of a balance in 
exeea* of $100. 


6 th F loor. U n io n T ru er B u ild in g 
14 N o rth M e rce r S tre e t, N ew C a n J e 
И 
A, Fokt, M i r . 
P h o n e: U L 7 


TAXATION IS ano th er hom e-front 
problem which is in a muddle. The 
President 
insisted 
th a t 
he 
m ust 
have sixteen billion < later reduced 
to twelve billion) more revenue from 
taxes, and the tax authorities are 
preparing to bring out a bill some 
tim e in Septem ber to be passed be­ 
fore the end of the year. 
B ut the 
onlv way in which any considerable 
p a rt of th is twelve billion can be 
raised is through a general sales tax 
and to th a t the P resident and his 
CIO friends are opposed. 
T he sales 
tax c a n 't be passed over his oppo­ 
sition. ano there is no other a lte r­ 
native. This, unless he yields, would 
seem to render impossible the as­ 
signm ent to raise twelve billion or 
even six billion additional in taxes. 


GLASSES 


ig ION0 S BUILD FOÄIÄISSIS FOR F*i£0 OMi 


O N CREDIT 
at no extra cost 


HOUSEHOLD. FINANCE 
e 
■■■ 
■» 


LOOKING 
a t 
these 
things—the 
labor policy, the food policy, the 
price-fixing 
policy, 
the 
taxation 
policy—it 
is impossible to escape 
the conclusion th a t the bungling a t 4 
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EYES EXAMINED 


T o THE boy beside him, this Boeing 
Fortress pilot ranks with Superman. 


One look at the instrument panel and 


you feel the same way. It’s hard to be­ 


lieve that ordinary mortals could ever 
master the maze of dials, buttons, lever* 
4nd switches required to fly and fight * 


thirty-ton bomber. 


But young Americans are doing it with 


deadly efficiency. 
(Ask A dolf, Benito 
or T ojo.) A n d they d o n t learn their 


johs just by reading a book . 
It take* 
intensive training and practical experi­ 


ence to produce the bomber teams who 


risk their five* together. 


The electric power business is like that. 
You c a n t make ktlon att-hour$ mith 


theories. Y ou’ve got to learn how - by 


growing up in the business. 


That’s the way most electric company 


men got their start. It’s the American 
way. D o a better job and you get better 


jobs to do. 


The system is simple, but it works. 


It works so well that America’s big 


peacetime industries became great war 


machines overnight. 


It works so well that the electric com­ 
panies under business management were 


ible to push power production up and 


up to supply war plants with far more 


electric power than any nation has ever 


known before — and at low rates. 


The same business system that is help­ 


ing to win the war today will also enrich 
the peace — w h e n air freighter* are 
delivering radios and refrigerators — 


instead of block-busters. 


“In War Any Waste Is Crime. 
Do not Waste Electricity lust 
Because No Ration Tickets Are 
Required." 


risk their fives together. 
*ble to push power proaucuon 
— 
■ — 
P E N N S Y L V A N I A POWER COMPANY 


» 
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4 Blood Donors 
Nearing 500 


Hundred A nd Eighty Donors 
Taken Care Of On 
Wednesday 


V er, Mrs. T. A. Clark, Mrs. Paul 
>Fischer, Mrs. W alter Fulkerson. Mrs. 
H! S. Kirk, Mrs. Welty Rugh, Mrs. 
P«ul Rowland. 
Mrs. D. G. Hildebrand, corps lead­ 
er, Mrs. Roy Long Mrs. Paul Butz, 
Mrs. Jack Conn, Mrs. Morris Davis, 
Mrs. C. Leroy M artin, Mrs. Bert 
McKibben and Mrs. J. A. Porte. 
Members of the D. A, R. were 
hostesses for the day, Mrs. F. E. 
Sowersby, 
Mrs. 
W yatt 
Campbell, 
Mrs. F. G. Simonton, Mrs. John R. 
Bigler and Miss Lillian Perry. Tues­ 
day hostesses were Mrs. Gayl Blim, 
Mrs. William Berkstresser, Mrs. Jay 
Rudolph, Mrs. H. C. Dinsmore «nd 
Mrs. F. G. Fox. 
Zionist District 
Elects Officers 


Large Sum Of Defense Bonds 
Sold By Lawrence County 
Zionist District 
J 
Election of new ^officers took place 
Wednesday evenihz at the regular 
meeting of the Lawrence County 
Zionist district held Wednesday eve­ 
ning at 9 o’clock in the Cosmo club, 
North Mercer street. 
The officers are: President, J. E. 
Raff el; vice presidents, Louis Kohn 
and Jacob Shenson; secretary, Mau­ 
rice Levinson; financial secretary, 
David Victor; treasurer, Louis Ruze- 
wich. 
Reports were heard from Louis 
Konn on 
the present status of 
Palestine in world affairs. Maurice 
S Levinson, 
secretary, 
reported 
on 
activities taken part in bv the 
organization during the past year. 
In cooperation with the national or­ 
ganization during 
the month of 
February. $42.000 of defense bonds 
were sold locally. 
David Victor is 
chairm an of the drive. 
Gilbert Levine reported on the 
Jewish National Fund at the pres­ 
ent time, and later Mr. Levine and 
Maurice Levinson were appointed 
as delegates to the national conven­ 
tion, to be held this year at Colum­ 
bus,’O., on September 11. 
To Millions 
Of Constipation 
Sufferers We Say 


“Try Hot Water and 
For Welcome Satiefylng *«U«f 
T i e 
secret 
of 
K ruschen's 
great 
success all 
over 1he world j j n*« 
power to m a k f the contents of the 
bow<*l moist and easy to expeI —you 
j f e t 
that 
“eft s\ " 
more 
na t ^rul-like 
M>u\vcl 
movement 
#*<> desit«l»le 
ami 
con»f«»rtahle. 
X u s i r a i n i n g ! Xo forcing t —a com­ 
mon cause of h e m o rrh o id s— not lung 
like this when you di i nk hot WJter 
«ml 
Ktmschen Salts 
Take only as 
directed. Kei?ulaie the dose for your­ 
self to bring a b o u t th a t “easj 
move­ 
ment such us you have long desired. 
Four o u n c e s 'o f KrnselhMi Salts at 
anv good d ru g store costs but very 
Utile 
Ti v Lot w tte r and Krusch>n 
fur 5 d a y s —complete satisfa» t«on or 
your money nroruptly refund >d. 
Eckerd's of New Castle 


WILL ONE MAN 
BE MISSING? 


W hen they ¿11 line u p — 
doctor, 
surgeon, 
nurse, 
anesthetist— to greet you 
a fte r an accident, will an 
insurance ma^i be there to 
pay the bills/ Make sure 
he’s not missing. See us 
notv about Accident In ­ 
surance.________________ 


■ 
a 
i d 
A 38 ЕА Я WASHINGTON ST 
PHONE 518 


HERE’S A PREVIEW, ADOLF! 


On the third day of its stay in 
New Castle, the mobile unit of the 
Blood Donor Service of the Amer­ 
ican Red Cross took care of a record 
number of blood donors—180, which 
means 180 more pints of blood for 
the blood plasma work of the Red 
Cross. Monday's contribution here 
was 146 pints, Tuesday’s 165 pints, 
which makes a total of 491 pints for | 
the first three days of the unit's ; 
two-weeks stay at the First Pres­ 
byterian church. 
So faithful were yesterday's 200 
registered 
donors | about 
keeping 
their appointment! promptly that 
it was necessary to call only a few 
of the many who have their names 
the waiting list and who have 
iked to be called in cases of can- 
llations. 
Two men hopeful of being taken, 
although they had not previously 
registered, went to the church short­ 
ly after 5 o’clock, but it was not 
possible to accommodate them be­ 
cause of the crowded schedule. They 
asked 
to have 
their names put 
on the waiting list and so may yet 
have an opportunity to contribute. 
Miss Jean Miller was given the 
small silver pin insignia of a third 
time donor to the Red Cross blood 
plasma work. 
Red Cross canteen workers who 
served on Tuesday and Wednesday 
were: Mrs. H. K. Glenn, corps lead- 


PART OF MINERS 
FAIL TO REPORT 


(International N ew s Service» 
PITTSBURGH, 
June 
24.—The 
traditionally unified U.M.W. union 
was rent with bitter indecision and 
i even open rebellion today as more 
than half of Western Pennsylvania's 
15.000 miners failed to report for 
work today, almost 48 hours after 
the official end of the strike 
While 14 locals specificially voted 


to defy John L. Lewis’ back-to-work 
order, many others in Cambria, 
Somerset, Indiana and Clearfield 
counties—the heart of the bitumin­ 
ous region—reversed their original 
decesion to resume production and 
refused to show up at the pits to­ 
day. 
Less than 3.000 miners were work­ 
ing today in the Johnstown area, a 
section 
which 
normally 
employs 
about 45,000 men. Similarly in Dis­ 
trict 5, including the Pittsburgh 
area, thousands of diggers continued 
their walkout as a protest against 


the inability of their union leaders 
to secure an immediate and sub­ 
stantial pay increase. 
— _ 
+ 
COMPLAINS OF NOISE 
Jordan Bailey, Liberty street, to­ 
day complained to council that the 
sounding of train whistles, bells and 
auto horns at the Mahoning ave­ 
nue railroad crossing was a nuis­ 
ance.. 
In reference to the noise 
from the engines, Solicitor R. M. 
White opined that Bailey had the 
option of entering a suit in court 
to have it abated. 


SMALL BOY INJURED 
Richard Fulkerson of 3 East G ar­ 
field avenue was 
treated 
at 
he 
Jameson Memorial hospital 
3 
o’clock 
Wednesday 
afternoon 
lor 
brush burns of the back and leg. 
received when a car backed up nnd 
struck him as he was sitting on ihe 
curb. 


Preparing To Buy 
Material For Streets 


IN PITTSBURGH TODAY 
Frank Sargent, who Is chief air 
raid warden of the city OCD, is a t­ 
tending the V F. W. convention in 
Pittsburgh. 


During council meeting, held 'o- 
dav in city hall, the city authorized 
the insertion of advertisements for 
bid.-» for the purchase of bituminous 
resurfacing material which will b* 
required 
for 
approximately 
on* 
dozen 
streets here 
this summer 
Seventeen hundred and seventy 
I ve 
tons will be required for the base 
and 2.777 tons for the top coat. 


INVASION BY AIR is only & rehearsal during maneuvers of the Second 
Army in Tennessee in this photo, but it may be a preview of thing* 
to come as the Allies prepare for an invasion of the European conti­ 
nent. Army planes are pictured here spilling their squads of fighting 
men behind the “enemy” lines. 
(Intern*tion*I) 


ATTEND FUNERAL 
IN CLEVELAND 
Mrs. C. M. Tyler, of R. D. 2. 
New Castle, and Mary Tyler of New­ 
castle, attended funeral services in 
Cleveland at the House of Wills 
Chapel, recently, for G rant Per­ 


kins. 4010 Woodlawn avenue. Cleve­ 
land. who died June 18. 
Rev G 
Glover of the Second Mt. Carmel 
church officiated. Interm ent v,as in j 
Evergreen cemetery, East End. 
Mr. Perkins leaves his wife, Eliz- 
I abeth, a daughter. Bennie May, and 
j a sister. Mrs. Tyler of R. D. 2. 


It takes guts to hit the silk 


Y e t a paratrooper s confidence in his equip­ 
ment makes his jump easier. His Yhute has 
heen checked and rechecked. His green cover­ 
all uniform is briar-proof. His special boots 
are reinforced to protect his ankles from the 


I f 
■ 


shoc k of landing. 


This is another example of how the Army de­ 
signs special uniforms for special jobs. Down 
to the underwear — where styles and fabrics 
match the climate. 


You can also have good styling and easy-fitting 
comfort in your underwear. For, during the past 
-(tO years, the makers of H a n f .s I nderwear have 
kept up to the minute in knitting and tailoring 
underwear for comfort and long wear. 


As one example, H anes Crotch-Guard Shorts 
(shown at right I provide gentle athletic support. 
For warm-weather comfort, wear them with a 
H anes I ndershirt. Knit to exact chest size. Its 
highly absorbent fabric evaporates perspiration 
quicker — keeps you cooler and your top-shirt 
fresher. P. H. Hanes Knitting Company, Winston- 
Salem, North Carolina. 


HANES UNDERWEAR 


FOk 
MEN 
AND 
BOYS 
FOB 
EVIBY 
SEASON 


• If you cannot always get your 
favorite Hanes style, please re­ 
member that much of our produc­ 
tion is going to our Armed Forces. 


FISHERS 


New Caetle 
Headquarters 


for 
Underwear 


w®. 


NEW CASTLE 
2 BUSY STORES: 24 NORTH MILL ST., CORNER WASHIN0T0N and MERCER STS 


CLOTHESLINES 


^ 
■ 
4 
9 
Hard Braid; 
100 ft. for . 


New Discovery for 
RHEUMATISM 
Arthritis, Neuritis, 
Gout, Lumbago, 
Neuralgia 
New Organic Iodine dlicovery 
now in convenient tablet form 
ha« brought blessed raiiaf to 
offerers all over 
------ - 
-many who have 
sufferers all over the countr 
-—many who have given up a 
hope of ever enjoying a pleas­ 
ant d a^ yraln . 
So anra are we 
that YOtf, too. w ill get relief 
that we poaltively guarantee 
to 
refund 
every 
penny 
yon 
paid if the firat bo* doe a not 
actually amaae von with quick, 
com forting 
relief. 
Ocin Tablet«. 
Ask 
1er 


$1.25 
Size 89 


Banish Bray Hair 


Calcium, 
Pantothenate, 
the 
newly 
discovered 
anti-fray 
hair vitamin, ha« beet» found 
85 cr 
effective 
In 
reaiorinf 
pigm entation 
to 
gray 
hair. 
Take one tiny tablet per day. 
50 Tablets 
100 Tablets 
SI .29 
S I .98 


Good H ousekeeping «how* re- 
«ulte in П out of 25 people. 


i «Ц jjjKL 
Men. Women Over 10 
Here Is News! 
VITAMINS IN 
OYSTERS 
Discovered to bave high-m edi­ 
cinal 
value 
and 
containing 
V itam in A-B-O-D and » . c o m 
bined 
w ith 
1 * 0 » . 
C O F P * * , 
IO D IN E 
and 
FHOBFW OFUS. 
To 
the 
above 
vitam in« 
and 
mineral«, fortification« of V i­ 
tamin« B -l, Iron and Calcium 
Salta have been added and are 
available in tablet form. 
no 
Ask for Oser Tablets 
I f you are “run down," " w o n 
out," and need an en erg y -g iv ­ 
ing tonic, you w ill be amazed 
w ith tha pep these tablete w ill 
give yon. 
$1.25 Size 
$2.50 Size 
79 c 
S1.39 


J E 9 H E 5 S S S 5 E f l b m ~ i 


Mason Jar 
Home Pack 
Closures 
Metal Band, Glass Top. 
Rubber Ring 
Box of 
1 doz............. 
29 


A L K A 
S E L T Z E R 
24c 49° 


•5 o'clock $ b « w 


B A B Y N EED S 


35c Bonded C*$toria ............................. . 19c 
25c Q-Tip»f box of 54 
.................... 
Baby Bottle«, 8-ox., 6 to customer, e*ch 
2c 
25c Belmont Gly. Suppositories..............l i e 
50c Pablum, over 1 lb., only 
. . . . . . 39c 
10c Davol Nipples . .....................3 for 27c 
25c J. St J. Beby T a lc 
. . . . .21c 
$1 Mennen’t Antiseptic Beby Oil . . . . .89c 
25c Z. В. T. Olive Oil Tele 
21c 
15c Tube Bonded Zinc Oxide Oint. . . . 10c 
75c Dextro Meltose end Vit. B, !b. . . .63c 
25c Gerber’» 5tr*t*u»d Oet M e e l 
19c 


2!>C 
CARTER’S 
PILLS 


EXTRA SPECIAL 


0 


25c 
BIS0D0L 
POWDER 


BALK PRICE 
19« 


D E N T A L N EED S 
AT DEEP CUT PRICES 


Listerine ...............................44 oz. 59c 
Lavori* ........................... 
39c, 79c 
Bonded Tooth Paste 2 for 43c 
Fasteeth ...........................29c, 49c 
Pepsodent Antiseptic............ 39c, 59c 
Pe-psodent P a ste.....................21c, 39c 
Holy nos P a ste.........................21c, 39c 
Forhan Tooth Paste .....................39c 
Listerine Paste ........... 
19c, 33c 
Pvcope Tooth Powder 
39c, 79c 
Squibb Tooth Paste 
.........19c, 33c 
Ipana P aste.......................................39c 
Pebecco Paste .................................39c 


'Glamourize' 
Your Legs! 
With 
Renee’s 
Victory Hose 
l>eg Beauty Without 
Stockings 
•make-np*' that AO- 
A n*w lag 
TVAX.LT fives th« appearance 
of M i m i i u stocking«- 
Smart 
Iflamorons 
effect 
that 
looks 
Ik* th* fin est eilk hose 
easy to apply 
waterproof, 
yet 
w ashee 
off 
easily 
with 
soap and water. 


60c 
BROMO 
SELTZER 


CUT TO 
49 


Squibbs 
MILK of 
MAGNESIA 
1 <4 Pint Size 
Now Only 
49 


REGULAR SI.00 
Yeast and Iron Tablets 


Buv One for 57c; Get One for le 
2 boxes 5 8 c 


60c 
BROMO 
SELTZER 
CUT TO 
49 


CLOTHES 
PINS 


Box 


8 


В oz. bottle makes 30 
pairs of “Stockings !" 
45c 


“CHARM KURL” 
Permanent Waves 


A complete home kit. Each 
kit 
contains 
40 
curlers. 
Special sale price only— 5 9 c 


HEAVY WAX 
PAPER 
100 Foot Rolls 
2 roiis 23° 


25c Belfair 
SANITARY 
NAPKINS 
12 for 18° 


Belmont Mik of Magnesia 


Belmont Mineral Oil 


Sonora Castile Soap 


r . s. P. 
Quality 


Imported—Tastete«* 
Heavy. Odorless 


Full 
Qt. 
Full 
Qt. 


37c 


47c 


3 for 25c 


V I T A M I N S 


ARE NECESSARY THE 
YEAR AROUND! 


Get Your Daily Intake of 


REX, Vitamin “B” Complex Capsules, 


25c 
Noxzema 
SkinCream 
SALE PRICE 
С 


For 


Til Foot Tablets . . . . . . . 
32c 
Foot Smile« 
..........65c. 51.00 
Aller»’« Font Esse ............ 
37c 
Foot 
Freezone .............................. 
Bonded Corn Solvent . . . 
27c 
21c 
Comfort 
Blue Jay Corn Plasters 
. 
Scholl Corn Plasters 
23c, 
25c 
31c 
Mennen’a Quin«sna 
42c 


S U M M E R N E E D S 


100 f o r ................................................... 91 -98 
REX, A, B, D and G, 100 cap. . . . .$1.59 
REX Children 5 Vitamin Candy Coated 
Capsules, 60-day su p p ly ...................$1.79 
BENEFAX Vitamins A & D, or 
C om p lex 
.39c, 59c, 98c 
MILES 1-A-DAY ............................... 44c, 87c 
GROVES Vitamins A, B, D or 
Complex 
.................................... 23c, 89c 
V1MMS Vitamins and Minerals . .49c, $1.69 


POND’S 
CREAMS 
SALE PRICE 
39c 


With 
Spreader 
a a a • 


a 
a 
• 
a 


4c 


2c 


MUCILAGE 


For Loose Leals 
100 Reinforcements 


Guaranteed Fever 
Thermometers . . . from 98c 


A Real Buy—Tek 
Tooth Brash. 29c, 2 for 63c 


Reg. 25c Zinc Oxide 
Ointment 
I oz. 9c 


S I .0 0 
MILES’ 
NERVINE 


Unguentine, tube ....................................43c 
Sunburn Cream, Squibbs .....................33c 
Gaby Sun-Tan lx>tion ............................47c 
Sketofax, tu b e 
.............................25c 
Dusting Powder, Cashmere Bouquet, 75c 
Paper Plates, C lips 
...............8c 
Polaroid Sun Glasses...........................$1.95 
Goggles .................................................29c 
Foaming Bath Sachet ...........................49c 


гит то 
83 


SAVE ON HIND'S LOTION 
Regular 50c Bottle; Now Half 
ORC 
Price; Stock Up! . 


RUBBER GLOVES 
Freeh Late* Rubber 
All Sires—Pair 


A G A R LA X for Constipation 
5c KITCHEN M A T C H E S H 


48c 
qt. 79c 


umit 
l-arge 0 1 * 
i w * 
| {ox 
о ъ ь 


S L E E P D I S T U R B E D ? 
N E R V O U M i 
B L A D D E R W E A K N E S S ? 
R E S T L E S S . 
Here is > New Remedy to slop getting up M nigh: 
P C C C C N 
T A B L E T S C ( L 
PROCON is recommended Two-to-Ona M j C 
over other Medicines. 
___ 
PROCON TABLETS IS SAFER, QUICKER, BETTER 


When you have gravel, backache pains, inflamed bladder or prostate 
rouble*, scalding or burning urine, stoppage or too frequent desire, 
ry CROCQN TABLETS snd be convinced of rcsdlta. 


M U M 
29c 49 


Fre«h, 4Sc 


Arrtd. 39r, 59c 


SAN EX 


A 
mild, 
sffa c tiv s 
powder, 
refreshin g 
to 
usa. 
Preferred 
by 
m odern 
young 
w om en today. 
48c*89c 


Sanex Cones 


B eady to use vag 
Inal auppoaltoriea. 
89c 


FOR GREATER COMFORT 
ON ACTIVI SUMMER DAYS 


A dfWobJe 


’•I 


ж 


Ж 


т 
т 
Щш 


ж 
щ.ш 
9 
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Pre-Dawn Test 
Weak Spots Seen 


Welcome Lady Bugs 
To Victory Garden 


Air Raid Test Of Week Re­ 
veals 
Some 
Changes 
Needed In Plans 


{In tern ation a} N ew s Service) 
HARRISBURG. June 24.—'Tues­ 
day’s statewide pre-davn blackout 
accomplished it« purpose by exposing 
“weak spots” in the communications j 
system, Col. Lynn G. Adams, chief j 
of protective services for the State 
Defense Council, said today. 
* No doubt there are red faces in 
m any communities where weak spots 
were discovered—weak 
spots 
that 
would have left large sections of + he 
state unprepared and helpless had 
this been the real thing and not a 
drill,” he declared. 
Instead of telephones, the council 
for the firct time used the “black 
boxes” of the arm y’s civil air raid 
warning 
system 
in 
transm itting 
messages for the drill he disclosed. 
The 
boxes, 
equipped 
with 
signal 
lights, are located at 57 unidentified 
places in the state. 
Adams asserted th at “at least a 
half dozen counties” did not partici­ 
pate in the drill “because of m isun­ 
derstandings and failures’’. 


• 
Health Talks 
By D B . W. A. W OM BB 
J 
City 
H ealth 
S u p erinten dent 
ф 


MEAT RATION 
When we ecu Id get all the meat 
we wanted, wj didn’t want much. 
When we can’t get all we want, 
we think we want a lot. 
Meat supplies protein, fat. m in­ 
erals and vitamins. A person weigh­ 
ing 
140 pounds needs about two 
ounces of protein in a day. That, 
would am ount to about one pound 
in 
a 
week. 
Together 
with 
other 
usual sources of protein, 2vz pounds 
of meat would be an ample supply. 
There are m any other sources of 
protein. Eggs, cheese, kidneys, heart, 
liver, poultry, fish, beans, potatoes 
and cereals are rich in protein. 
By making use of *he.se nutrients, 
it is not necessary to eat as much 
meat. 
The minerals and vitamins found 
in meat are supplied by other kinds 
of food too. 
Meat is a fine food. Our soldier 
boys need it. We can get along on 
less so that they can have more. 


Those With White V On Face 
Destroy Insects Harmful 
To Vegetables 


(S p ecial To The N ew «) 
STATE COLLEGE, Pa., June 24. 
Mr. and Mrs. Victory Gardener cor­ 
dially invite Miss Lady Bug to visit 
their garden this spring and sum ­ 
mer. 
None admitted unless wear­ 
ing a white V. 
Lady bugs will destroy harm ful 
insects in the vegetable garden. Dr. 
S tuart Wr. Frost, insect expert at the 
Pennsylvania State college, said to ­ 
day in outlining ways to kill com­ 
mon garden pests. 
“Although 
!ady 
bugs 
resemble 
closely the destructive bean beetles, 
you can tell them apart by the 
white V which the lady bug wears 
on her face,” he stated. 
Common pests of the vegetable 
garden are aphids, the bean beetle, 
the cut worm, the cabbage maggot, 
the squash bug. and the corn ear 
wrorm. 
Here are some of the ways 
you may get rid of them, according 
to Dr. Frost. 
Bean beetle—Spray the vines with 
calcium arsenate. 
Aphids—Spray with nicotine sul­ 
phate. 
Tomato worm—Spray with 
a r ­ 
senate of lead, or hand pick and 
destroy. 
Cabbage maggot—Plants protect­ 
ed by a tar disk when first coming 
up will not acquire the maggot. 
Squash 
bug—Nicotine spray, or 
hand pick the young bug and drown 
in kerosene. 
Cut worm—When the plant is set 
out, wrap the stem with paper so 
th at the paper goes below ground 
an inch or two and above for two or 
three inches around the plant stem. 
Cultivation also aids in getting rid 
of the cut worm. 
Corn ear worm—Desilk the corn 
after it has had a chance to fer­ 
tilize. and dispose of it by burning. 
Or dust with arsenate of lead and 
lime mixture after fertilization. 
Professor Frost advocates the se- 
lecton of a few basic sprays which 
should be ready for immediate use 
when the insects and worms first 
appear. 
Arsenate of lead and lime, 
calcium arsenate, and nicotine sul­ 
phate are good insecticides, he said. 


Keep 
Perspiring Feet 
Dry and Sweet 


* 
л * ___ 
- ЙА. 
«k L A i 
E xcessive per»}'»ration often m akes yoer 
feet u n com fortab le — socks or stock in g» 
dam p, as well as causing disagreeable foot 
odors Try dusting your feet ar.d shoes w ith 
A llen's Foot-E asr. E asy — quick — conveni­ 
ent. It acts to absorb exces3 perspiration 
and prevent odors. If you are breaking in 
a new pair of shoes or if you are w earing 
an ¡¡1-fitting tigh t pair, there's nothing like 
Allen's Foot-E ase to relieve the friction 
that m akes feet feel so uncom fortable. I or 
Teal foot com fort, be sure to ask for AUea a 
F oot-E ase today! At all druggist«. 


!♦ 
MILLBURN 


FRIENDSHIP CLUB 
Twenty-five 
members 
of 
the 
Ladies Friendship club were enter­ 
tained a t the hall by a hostess group 
headed by Mrs. Helen Blake. 
Mrs. 
M. S. Brennem an of Leesburg and 
Mrs. Louis Rodaw-alt of near Mer­ 
cer were special guests. Plans w'ere 
made for entertaining a t the U. S. 
O. on Saturday evening. The com­ 
mittee in charge: Mesdames M ar­ 
garet Masters, Edith Latshaw. Bet- 
< ty Armstrong, Helen Blake, Marie 


i Anderson, Edith Neal and the Misses 
’ Clara Metzgar and Anna Butler. 
| A canning demonstration was plan- 
| ned as a feature of a future m eet­ 
ing. 


FEATURING 
NATIONALLY 
ADVERTISED 
SHOES 


MATRIX 
$10.95 


COLLEGE BRED 
$8.95 


VITALITY 
$6.95 
McGOUN’S 


GOOD SHOES 


I ”. 
lack of ready casfc 1« pre­ 
ven tin g 
ou from paying any 
d ebts, why not let a loan from 
P ersonal 
pay 
them 
for 
you? 
T h en repay in sensible m on th y 
am ou n ts In th is way you q u ick ­ 
ly p u t yourself on a cash basis 
w ith ou t dipping Into savings. 
Loans ist Personal are m ade 
w ith ou t others being involved 
Special «ervice provided for wo­ 
m en 
If you ’re In a burry and 
w an t your loan in 1-V isit, phone 
u s before you com e In 
Or if 
in con ven ien t to call at our office, 
w rite for a L o*n-R eque«t Form. 


ì& iòonai 
FINANCE CO 
2nd Floor - Woods Hldg. 
pivvip 2Î00 
New Cattle. Pa 
.1 
.1 
ALFX 
Mer 


MILLBURN NOTES 
Millburn Grange will hold its next 
meeting Friday, June 25. 
Miss M argaret Scoilard of Akron 
is visiting her sister, Mrs. C. A. 
Blumenshine, this w'eek. 
Mrs. S. O. Drake has returned 
from a visit with her sister, Mrs. 
L. P. Atwell of Beaver Falls. 
Mr. and Mrs. W. L. Snyder of 
Blacktown, called on Mr. and Mrs. 
C. A. Blumenshine recently. 
Mr. and Mrs. S. J. Drake called 
on their nephew', Clarence Robinson 
and family of Hadley, recently. 
F. R. Munnell spent several days 
in the Mercer hospital, suffering 
from a heart condition last w'eek. 
Elizabeth 
Orr of RouseviUe, 
is 
spending this w:eek with her grand­ 
parents, Mr. and Mrs. M. B. Orr. 
Mrs. L. E. Stewart and daughter, 
Mrs. 
Howard 
Glenn, 
of 
Mercer, 
made a trip to Monongahela the 
first of the week. 
Jean Johnston, Geraldine M ast­ 
ers and Helen Lukács are at Camp 
Caledon on Lake Erie this w'eek 
for the Presbyterian summer con­ 
ference for young people. 
Callers at the home of Mr. and 
Mrs. Harvey Williams during the 
week were Mr. and Mrs. S. M. Auld 
of Mercer. Mrs. C. A. Blumenshine 
and her nephew, John Mangus of 
Akron. 
John Lukács received orders on 
Monday to report to D artm outh col­ 
lege, N. H„ for training for the 
naval air corps, on July 1. 
He has 
been enlisted in the U. S. N. R. since 
last fall. 
Mr. and Mrs. Leonard Bartholo­ 
mew < nee Ruth Coryea) announce 
the birth of a daughter on June 
10 at the home of Mrs. Bartholo­ 
mew’s parents, Mr. and Mrs. Leon­ 
ard Coryea. 
Mr. and Mrs. Guy Thompson have 
received word of the birth oi 
a 
granddaughter on June 
14. 
The 
baby has 
been 
named 
Elizabeth 
Keliey and is the second daughter 
of Mr. and Mrs. John Puskar (nee 
Helen Thompson) of Imperial, Pa. 
James Hartt, who is connected 
with the Harshaw Chemical Works, 
Cleveland, O , as 
chemical engi­ 
neer, has been transferred by his 
company to Huston. Texas, for the 
rem ainder of the year. Mrs. Hartt, 
who is convalescing from a serious 
operation, will remain with relatives 
for the present. 


A Well Furnished 
Ноше Helps Build 
Morale 


It’s a fact that a well furn­ 
ished home makes more effi­ 
cient workers It is a matter 
of good policy to add to your 
home 
such 
furniture 
pieces 
as are necessary to premote 
convenience and cheerfulness 
Visit the home of Kroehler 
Furniture for your furniture 
needs 


K E Y ST O N E 


Furniture Co. 
Ш Bert Vf aeh inftea R 


Phene 1IS9 
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'Жл»г'г-' •' '• •'WWJFí»»!- :• 
.. 
-'/ л. 
.¿cm&m 


Flying"Ф " and our Flying Aces 


I 


a t e in 1941, Tide W ater Associated finished in- 
, stalling a new Houdry catalytic cracking unit to 
make a finer motor fuel. 


Intensive research had proved that catalytic crack­ 
ing yields the finest gasoline —and Tide W ater 
Associated was m aking sure Tydol F lying “A ” 
would continue to be a leader in the field. 


Then December 7th exploded over the nation. And 
that new Houdry unit had a double job to do — not 
only to make the finest Tydol Flying “A ” in our 
history, but also to produce 100-octane gasoline stock. 
For this high octane fuel is the lifeblood of our fight­ 
ing planes. Its tremendous power, so great that your 
present car is incapable of utilizing it, is helping our 


flying aces write history in skies all over the world. 


So Tide W ater Associated is devoting the production 
of its ‘‘cat cracker" to war needs. But when Victory 
is won. Tide W ater Associated will produce a new 
fuel for yo u in postwar Flying “A ”. This gasoline 
will hold all the benefits of catalytic cracking, all the 
experience and knowledge we've gained in making 
super-fuel for war aviation. 


In fact, we promise you, in the new Flying “A ” 
gasoline so powerful, so efficient, that entirely new 
and better cars will be designed around it! 


T I D E W A T E R A S S O C I A T E D O I L C O M P A N Y 


NIW Y O R K 
T U L S A 
S A N F R A N C I S C O 
v . 


TYDOL нгтФшшш 


OIL IS A M M U N I T I O N • USE IT WISELY 
VEEDOL MOTOR OIL 


CARE FOR YOUR CAR • FOR YOUR COUNTRY 


SEC Y O U R T Y D O L D E A L E R R E O U L A R L Y 


Committee Will 
Ration Cookers 


Increased Demand For Can­ 
ning Utensils Will Result 
In Rationing In County 


Increased 
demand 
for pressure 
cookers for the home canning of 
vegetables this year has resulted in 
the necessity for the rationing of 
pressure cookers to make certain 
they are placed in the hands of in­ 
dividuals or groups where they will 
accomplish maximum results. 
The 
rationing of these cookers has been 
delegated to the United States De­ 
partm ent 
of 
Agriculture 
War 
Boards. 
The State War Board felt that in 
view of the use to which the pres­ 
sure cookers are to be put, m axi­ 
mum efficiency and the most equit- 


able distribution could be accom­ 
plished by seeking the advice of in­ 
dividuals and organizations closely 
allied with home canning programs. 
In each county the program will 
be administered by the County Farm 
Rationing Committee appointed by 
the County War Board to administer 
the farm machinery program. 
In 
order to assist in administering the 
program in the county and to pass 
on the eligibility of applicants and 
to review applications, the County 
War Board has appointed the fol­ 
lowing County Advisory Committee: 
Mrs. K. K. MeCreary of Hickory 
township; Mrs. J. Francis Boak of 
Slippery Rock township; Mrs. Elmer 
Eliott of New Castle; Mrs. Seldon 
Byers of North Beaver township; 
and Mrs, W. G. Lewis, of Wilming­ 
ton township. 


Rejection of your poetry doesn’t 
mean it isn’t good 
A new Gettys­ 
burg 
Address,” 
written 
in 
verse, 
would have a hard time getting into 
print. 


World War Vet Is 
Heard At Kiwanis 


Harry Barkby Make* Plea For 
Understanding Of Men 
After War End* 


New Castle Kiwanis club members 
heard one of the most interesting 
talks they have had the privilege 
of enjoying in some time, when 
Kiwanian Harry Barkby, a veteran 
of World War One. who saw several 
years of hard service in the Eng­ 
lish army, spoke on .the subject 
“The problem of the soldier, before 
and after the war.” 
Mr. Barkpv related many inter­ 
esting event* of his service during 
the war, and in conclusion, made 
a plea th at the people, particularly 
the fathers and mothers of these 
men who have been in (he service, 
make an honest effort to under- 


stand them, and not 
expect 
the 
soldier to understand his parents 
He stated that these men will have 
gone 
through 
one 
of 
the 
most 
gruelling 
experiences 
which 
can 
come to man, and that the service 
in the army, particularly of those 
who 
get 
into 
action, 
will 
leave 
marks which will sear their memo­ 
ries. 
He 
urged 
all 
to 
treat 
the 
soldiers with understanding and re­ 
spect after their return home. 
The In te r-d u b meeting in Pitts­ 
burgh on next Wednesday, June 30 
was again brought to the attention 
oi the member*. 


THE NEWS. BY MAIL. ONE YEAR. $6.00 


BOWEL WORMS 
CAN'T HURT M i l 
T h at’* what you think I Put ugly round­ 
worm» may be insidi* yon right now, caus­ 
ing trouble without your knowing it. W arn­ 
ing signs are* unrnsv stomarh. nervous­ 
ness. itching parts. Get J»yne’» Vermifuge 
right away 1 J AYNE’S is America’* leading 
proprietary worm medicine ; scientifically 
tested a.vd used by million'*. Acts gently. 
Be sur« you get J A Y N E ’S V E R M IF U G E ! j 


VITRIFIED CLAY 
SEWER PIPE 


Our stock is complete. Straight Pipe, 
Curves. Elbows. Traps. Y's and T's. 


MOONEY BROS 


Phone 5260—New Castle 
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1 HIRTEEN 
Recipe For Making 
¡GRIM WARNING 
¿ decorate g r a ve of n e w s m a n in n e w g u in e a 
War Marriage Stick 
ON INVASION 
Given By Professor 


Penn State Sociology Teacher 
Tell* 
How 
To 
Achieve 
Smooth Married Life 


(Special To T h t X iw t) 
STATE COLIJEGE, Pa., June 24 
—Romance may make the war m ar­ 
riage click, but here are some things 
th a t make it stick. 
Don’t give up too much of your 
own individualjty if you wish to 
.stay happy, ad\»se.s Dr. M. E. John, 
associate professor of rural sociol­ 
ogy at the Pennsylvania State Col­ 
lege, 
The most successful marriages are 
those in which both husband and 
wife have some, but not too many, j 
interests in common. When couples 
do too much together, they have too 
much on which to disagree, he said. 
Other of Dr. John’s rules for m ak­ 
ing the m arriage go are: 
1. Get the blessings of the par­ 
ents. 
This helps avoid m other-in- 
law trouble. 
2. Have a moderately long en­ 
gagement, with opportunity for so­ 
cial activity. 
3. Be sure you can love your p a rt­ 
ner more than your family. 
If you 
aren't ready to be weaned away 
from your family, you aren’t ready 
to be married. 
4. Marry someone about your own 
age. 
who has a similar religion, 
about the same am ount of educa­ 
tion. and comes from the same eco­ 
nomic group t b it you do. 
5. Keep your .mate your love ob­ 
ject. 
1 
6. Make necessary sacrifices to j 
bring about personal adjustment in 
^ h a b i t s of daily living, but do not 
■ let all the compromises be on one , 
/ side. 
The more automatic family I 
duties and activities become, the j 
smoother the marriage. 
7. Don't inhibit a conflict. Get it 
out into the open and straighten 
ityout. 
Let steam out continuously 
instead of damming it up. 


Overlap Period For 
Blue Stamps Given 


Blue Stamps N, P And Q Valid 
From July 1 To August 
7, Inclusive 


(Special To The News) 
WASHINGTON. 
June 
24.—An- 
other 
carry-over period 
for 
blue 
stam ps was am Dunced Wedne%day 
by the Office of Price Adm inistra­ 
tion. 
Stam ps N |P and Q from ra ­ 
tion book two w ll be valid for buy- 
r ing processed fo|)dg from July 1 to 
August 7, inclusive. 
Blue stamps K, L and M remain 
valid through July 7. so th at six 
blue stam ps will be valid for the 
period July 1-7, inclusive. 
OPA said th at carry-over periods 
would be provided for subsequent 
m onths, since it has been shown 
th a t the overlap of one week made 
shopping more convenient, especially 
for persons living in remote sec­ 
tions. 
Consumers were urged by OPA to 
spread out their red stam p purchases 
to avoid last m inute rushes at stores. 
Red stam ps J, K, L M and N expire 
next Wednesday. Validity dates for 
those to be used in July will be a n ­ 
nounced soon. 


LEAVE BINOCULARS, 
CAMERAS AT HOME 
IF VISITING BEACH 
(Special To Th* New*) 
BALTIMORE. June 24.—Going to 
th r beach this summer? You’ll save 
yourself an extra burden and maybe 
some em barrassm ent if you leave 
your camera and binoculars a t home, 
because you can’t nise them. 
M ajor General Milton A. Reckford. 
com m anding general, third service 
command, today reminded the pub­ 
lic th at two eastern defense com­ 
m and 
public 
proclamations 
for­ 
bade taking pictures and using bi­ 
noculars in restricted areas along 
the Atlantic seacoast. including most 
ocean beaches from Maine to Flor­ 
ida. 
Coast guardsmen, 
arm y 
patrols 
and local authorities will enforce 
the orders. 


BRENNEMAN’S 
C-N-BUY SUPER 


346 E. Washington Street 


DONT PAY MORE! 
Open Until 9 O’Clock 
Friday 


lb. 45c 


Fresh Creamery 
Butter..... 


New Texas 
Onions 
lb. 5c 


Calif. 
Oranges 
doz. 25c 


15-lb. peck New 
Potatoes 
69c 


Smoked 
Bacon Squares, lb. 15c 
I 
Pure 
Lard 
lb. ctn. 15c 


Jumbo— (in the piece) 
Bologna...... lb. 25c 


Sliced 
Bacon ... lb. layer 35c 


Creamed Cottage 
Cheese — 
2 lbs. 25c 
Balt Fat Back, 2 *»• 25c 
sliced 
Pork Loaf — 
lb. 33c 


FOR SALE—Burrow Cash Register. 
J dept, style with tax key. 


<International New» Service) 
HARRISBURG. June 24—A grim 
note of warning was struck today 
by the State Defense Council in a 
plea for a "larger arm y” of nurses 
aides to care for wounded veterans 
in the afterm ath of the anticipated 
invasion of Europe. 
The council pointed out that Gov. 
Edward 
Martin “has stated that 
all our hospitals may be taxed to 
the utmost capacity when the forces 
of the United Nations begin their 
drive on Continental Europe.” 
Nurses aides receive 100 hours of 
intensive Instruction from the* Red 
Cross and must agree to serve a 
minimum of 150 hours a year in 
hospitals or other nurses centers. 
Candidates are recruited by local1 
defense councils in cooperation with 
the Red Cross. 


QUARTERLY ^MEETING 
OF BETHEL CHURCH 
Regular 
quarterly 
meeting 
of 
Bethel 
United 
Brethren 
church, 
Stanton avenue and City Line, near 
the N. Y. A. Center, will be held 
this 
evening, 
announcement 
;s 
made by the pastor. Rev. R. D. 
Bomer. 
Rev. R. G. Fraker of Bowling 
Green. O., presiding elder of San­ 
dusky conference, will deliver the 
message, followed by an observance 
of the Lord’s Supper. 


Stalin’s new attitude is the best 
proof that Victory is certain. 
couldn’t join us all the way till we 
showed the power to win. 


THIS IS THE GRAVE of Byron Darnton, war correspondent for the New York Times, who was killed in 
line of duty somewhere in New Guinea Other war correspondents in New Guinea place a' wreath on 
hie g ra\e. Left to right, around Brig. Gen Hanford MaeNuier, kneeling in center, are Willard Hahn of 
International News Service; Robert Cromie. Chicago Tribune; Murlin Spencer and Dean Sehedler. As­ 
sociated Press; Jack l’urcott. New York Daily News; Charles Rawlings, Saturday Evening F‘ost, and 
LA rry M eier. Look magazine. This picture has just been received in the U. S ..0 (International) 
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COUPON BELOW 


GOOD FOR 


s J 


°o 


>■ 


TOWARD PURCHASE OF 
ONE POUND OF 


w MARGARirflH 
M A R G A R IN E 


Use the coupon tbelow for the 
purchase of a pound of KEYKO 
the new delicious spread 
everybody is raving about. 
Tell your n e igh b or about 
this K EY K O special offer. ; 
• 
* 
s 
y 
lim it * to leach ¡customer 


COUPONS 


FREE 
C O U P O N 


5 , 
S B 
b ig g e s t "5* 
5-Point BUY 
ON THE MARKET 
■4 


Fresh, pure, wholesome, deli*t 
cious KEYKO MARGARINE 
is enriched with Vitamin 
**A’\This new economical 
spread and seasoning 
food is receiving cnthu* 
siastic approval by smart 
women all over America. 
With this special coupon 
offer here’s your oppor* 
tunity to try KEYKO at 
a ridiculously low price. 


Take this coupon 
to your dealer 


TODAY 
■ 
a r m m ■ 


G O O D O N L Y 


TO 
JULY 3rd. 


This coupon entities bearer to purchase one pound 
of KEYKO margarine at 5c les« than the regular 
price. Only one coupon redeemed per pound. 
MARGARINE 


N.C.N. 1 
твшкЫешЁтттш»* 


SHEDD PRODUCTS CO. « 
« O li 
KEYKO DISTRIBUTED BY MEADOW GOLD DAIRIES, INC 


Farmers Must Mail 
Enrollment Card 


Must Return Card By Last Of 
Month To Receive Produc­ 
tion Payment 


A certification card indicating a 
farmer's intention to participate in 
the special war crop program must 
be signed and returned to the coun­ 
ty agriculturai conservation office 
before July 1, or it will be legally 
impossible for the farmer to le- 
ceive either a potato or a truck crop 
production payment, according to 
Dorris L. Fulkrnan, chairman of the 
Lawrence county committee of the 
U. S. Department of Agriculture's 
agricultural adjustm ent agency. 
“Only a few days remain until 
this deadline of June 30.” he said,! 
calling attention to the fact that the i 
month of June is close to an end. 
Certification cards have been m u l­ 
ed to all farmers whose "farm plans’” 
as given to the AAA commit teem in 
have indicated that a production 
payment is being earned. 
A farmer 


needs only to sign the certifica­ 
tion card and mail it. 
Production payments will be made 
to farmers who have increased their 
acreage of potatoes and the follow­ 
ing fresh vegetables: carrots, snap 
beans, lima beans, beets, tomatoes 
cabbage, onions and green peas. 
The potota payment will be at the 
rate of 50 cents per bushel of inr 
normal yield for each acre planted 
between 90 and 110 per cent of the 
farm potato goal. 
A fresh vegetable 
payment of $50 will be made icr 
each acre of vegetables as named, 
planted between 90 and 110 per cent 
of the farm ’s vegetable goal. 


HARRISVILLE GIRL 
WINS PENN STATE 
AIR 
SCHOLARSHIP 


(Special To The Hows) 
GROVE CITY. 
Pa.. June 2 4 - 
Ruth Ward of Harrisville, near iiere. 
Is one of 90 girls to win aeronautical 
scholarships and begin their engi­ 
neering 
studies 
at 
Pennsylvania 
State College, The girls were se­ 
lected by Hamilton Standard Pro­ 
pellers, a division of the United 
Aircraft Corporation, to prepare for 
important jobs as engineering aides 


i ♦ 
OCD NOTES 
I Activities Of 0 ( I) 
Worker* * 
J 
Are Outlined И р г * 
J 


To err is human, 
omeone one«» 
said. However, it doesn't do to err 
| too of’en. Ju. t how the scribe got 
I that "O ctober' in fur a meeting of 
' the Auxiliary police who actually 
will meet June 29, in city hall, we 
don’t know, unles.% oh, well instead 
of being 
like others who 
blame 
everything on the war we'll suffice 
to say we blame it on the hi at. 
Gas masks and gas at 8 p 
m , 
June 30, at 309 Fern street, TTiis 1» 
the post which is in need of a 
desk 
The 11 p. m., fue sirens and 
whistle denote "Get to home Chil­ 
dren” and not that, an air raid 1s 
on. This 
information 
is 
for 
CD 
workers 


Many union bosses make trouble, 
not in" the interest of justice, but 
only because the’, have th*> upn%r 
hand and enjoy cracking th** whip 
over employers. 


Buy On Sears Easy Terms 


MASTER-MIXED 
HOUSE PAINT 


Lasts Longer! 


Backed by Sears Guarantee of Quality 
—Sold at Sears Famous Savings! 


Don’t let your house run down for lack of paint! 
Do the 
job this seascn at >ears savings! 
I se Master-Mixed, the 
extra tough house paint that will protect and beautify 
>our property for years to come. 
Yes. you’ll get longest 
wear, greatest spread and lowest cost per year of wear 
with this extra high quality house paint. 
White and fade- 
resisting colors. 


in 5 Gal. Lots 


SINGLE GAL.............................. 2.98 


j 


j he modern 


[miracle wall finij^ 


6,14 * * /HOUR • ITS«'5" 
°Nt COA1 COUK* 


A0ll 


THE MIRACLE 
WALL FINISH 


$2-98 gal. 


Nolo: 
Thin with »«• 
tor, make l l* gallons. 
Enough 
to 
reflnlsh 
average 
10x13 
foot 
room! 


One coat covers wall­ 
paper, painted Nalls, 
wall board, basement 
walls. 
Dries in one 
houi 
Washes eas­ 
ily 
Lovely 
pastel 
colors. 


4-HR. ENAMEL 


$ 1 .3 S 


A!ake \ a 1 u ahi 
t hinga las' long 


« u h 
M a 
M s..I 
< \ 


qt. 


PORCH 
FLOOR ENAMEL 


M i s t « r-M lxed 
quali! \ 
rest s t s 
« c u ffin g 
of 
ac- 
t i\ > 
f e e t 
ami 
wore? of w e a t h ­ 
er Choice of co l­ 
or': 
*3 -1 5 
Gal. 


ALUMINUM PAINT 


: $5-49 


P > e ч e r\ 
m olai roo! 


-ь.п 
s vor 
prim in g coa t 
al! п. « sui fa 
(ìal. 


SPECIAL! 
Low Cost 
Protection 
7 5 
4 t 
OfM* 
»| il 
I t 
proteo*.- 
ni 
t e w t i 
¿ A v e r a g e 
s e n n i '* ; add s 
\ e a r s of serv 
Ice! 
\ppll**r 
mal ea «oreen 
im intlng ea.*> 
i«et vodäht 1 ií- 
.Li,\ ! 
Applier 
15c ex. 


Master-Mixed Interior Finishes! 


Tile-Like lli-Gloss 
95с qt. 


SffmrkHng bea u t > 
to r kitchen, 
b a t h ro o m 
wall«. 
wood 
work 
» »reuse an d fin g e r m a r k s w a s h 
o f f (ike magio 
l'rie> quickly, 
no b ru s h mat ks 
(Oat Semi Gloss 
■> a oh 
$3 


Hut olle e o a t p roduce s a oha 
ing >a 
1 like fin* 
f | h O Q 
:sh 
ihu'ahle e a - v 
3 J i b i U 
to 
w a s h 
l ’usto 
c o l o r « 
< * a l .................... 


‘Sears Stores Have Posted or Marked ('eiltivg Prices 
in Compliance With Government Regulations” 


S A V I M O N I T o n to,OOO I T I M S IN S I A S I CATALOG 
U S I OUR CATALOO O R D I R S I R V I C I 
SEARS, ROEBUCK AND CO. 


SIAfft S i l l ANYTNINO ANO IV I R T T N I N O TOTALING ‘IO OR M O R I O N TNI I A SY RA YMIN T R IA N 


FOURTEEN 
NEW C A ST LE, PA.. NEWS, T H U R S D A Y , J U N E 24, 194.Î. 
Eleventh Annual Report Of The County Controller, 
Lawrence County, Fiscal Year Ending January 3, 1943 
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r ; p ! s a ltd 
I5;i la ll< 
м -k,1* 
D isb u r s e d 
. 


72.637.04 


19 4 2 
7 4.1 25.07 
7 2.825.62 


Baiane*.- not d is b u r s e d ft® of Jan. 4. 1943 .................... 
P I N E S A N D C O S T S Q U A R T E R SESSIO N'S 
y e a r 1942 to Jan. 4, 1 943 
................................... • 
d s b u r a e m e n t s Year 1942 to Jan. 4, 1943 ............................... 


B a l a n c e not d is b u r s e d a s of Jan. 4, 1943 .......................... 


1.299.43 


5.633.97 
5 .6 0 3 . 9 7 


30.00 


C o u n ty 
-F is ca l 
Year 


AO CMC Y FUND TRANSACTIONS 
L icenses and Perm its 
T r e a s u r e r A c t in g a s A gent of th e t ujn n io n w e 
to th e e o u n t y Conti *»Her 
' 
R E C E I P T S 
33* r< anille Licenses 
............................... 
F i s h i n g 
L i c e n s e s 
..................................................... 
jH unt ing Licenses ........................................ - 
Dog Lie**П*ен .............. ................................... 
G un 
P e r m i t s 
........... *............; .................................. 
S u b s c r i p t i o n s 
to 
G a m e 
N e w s 


a 1th A s 
1942 
R ep o r ted 


D I S B U R S E M E N T S 
A m o u n t R etu r n e d to C o m m o n w e a l t h : 
M e r c a n t i le 
L i c e n s e s 
.................................................................. 
E ndiing 
Li* en.scs 
......................................................... 
H u n t i n g 
L i c e n s e s 
..................................................................... 
J mg 
L i c e n s e s 
.................................................. 
* • * 
h u b s c r i p t i o n s 
to G a m e N e w s 
............................... 
ATommissions 
retu rned 
to C o u n ty 
of 
Law te n ca 
t viunty 
T r e a s u r e r ’s 
F e e s 
..................................................... 
tVlcik 
H ire T r e a s u r e r ' s o f f i c e 
......................................... 
jC. w 
( ’asti* 
N e w s ( ’о.. 
L e g a l A d v e r t i s e m e n t 
N* w \Y tim in g ton Globe 
.......................................................... 
P o s t a g e a n d E n v e l o p e s ........................................................... 
M e r c a n t i le A p p r a i s e r s C o m m i s s i o n s 
............................ 
Ell w ood City 
L e d g e r L ega! A d v e r t i s e m e n t .......... 


45,511.06 
2,822.15 
12.1U.U6 
13,14 1.85 
72.15 
4.50 


71,662.71 


39,992.29 
2,666.2.) 
ll.7Ub.4b 
12,16 8.7 5 
. * 0 
1,185.21 
809.00 
606.00 
487.5 0 
487.50 
] 7». 31 
890.00 
487.50 


7 1,662.7 1 


SIN K IN G FUND ОГ LAW RENCE COUNTY 
Barl R. W imer, Treasurer 
A m o u n t due C o u n t y o f L a w r e n c e fr o m Earl R. W im e r, County 
v 
T r e a s u r e r , 
J a n u a t y 
a, 
............................................................................... 
D e c e m b e r 23. 1 942— R e eip t*: 
f 
s ¡x 
T r a n s f e r 
fro m 
Gloieral 
E und 
by 
p u i c h a s i 
o f 
M i t y a tt 
Th* u sa n d D o l l a r i <*5«,OO<800> sev е ц - e i g h t s per c e n t ( * о ) 
U nited S t a t e s T r e a s u r y C e r t if ic a t e s ot In d e b t e d n e s s 
a c c r u e d 
i n t e r e s t , in 
the s u m of T h i r t y - t h r e e an d 
60 /1 00 
D o lla rs i $33.60) I h e s a m e to m a t u r e D e c e m b e i 
1, 1 . 4 o . . . . 
$56.033.60 


, j, , 
$56,033.60 
T o t a l R e c e ip t» and B a l a n c e ..................................................................................... 
N o n e 
Expenditures 
.................................. ■..............*" ¿1 111* l-oU' * » ’ * u i m « ’ 
T o 
a m o u n t 
d ue 
C o u n t y 
of 
L a u r e n c e 
ir o m 
E.a 
, 
C o u n ty 
T r e a s u r e r , 
J a n u a r y 
4. 
19 43 
' _________ 


T o t a l E x p e n d i t u r e s and B a la n c e 
..................................................... 
$56,033.60 


D u e 
D u e 
Due 
i >U< 
D Ue 
I > U * • 
u e 
ue 
D lie 
1 Hie 
1 "• u с 
D u e 
D ue 
D u e 
I Hm 
D u e 
D e e 
D d e 
Du* 


f rom 
i l l'lll 
fr om 
i ro m 


1 rom 
fi о т 
1 rom 
from 
fr om 
l i otti 
f rom 
from 
fr o m 
fr o m 
fi ODI 
f г о т 
fr o m 
l rom 
from 


ACCOUNTS RECEIVABLE— Due County of Lawrence. 


1929 
1930 
L ie n s 
....................................................................................................... 
L i e n s 
...................................................................................................... 
1131 L i e n s 
...................................................................................................... 
1932 L ie n s 
...................................................................................................... 
J 932 L ie n s 
...................................................................................................... 
1 93 4 L i e n s 
........................................................................................... * * * * 
193» L ie n s 
....................................................................................................... 
1 936 L ie n s 
.................................. 
•*............*.............................. 
1937 L i e n s 
....................................................................................................... 
1 938 L ie n s 
................................................................................. .. 
1939 L i e n s 
....................................................................................................... 
194U L ie n s 
........................................................................................* ............ 


1 9 3 0 D e l i n q u e n t T a x 
......................................... *................................. 
1931 D e l i n q u e n t T a x 
............................................................................. 
1933 D e l i n q u e n t T a x 
............................................................................ 
1934 D e lin q u e n t T a x ................................................................................ 
1937 D e lin q u e n t T a x 
............................................................................. 
1942 D e l i n q u e n t T a x 
........................................................................ 
19 4) L i e n s 
.........................• •• • ............................................................. 
>. 
P ritc ha r d , 
f o r m e r s h e r i f f 
........................................................... 
»nim odity— C o m m o n w e a l t h o f P e n n s y l v a n i a ....................... 
Lee M cC om bs, 
t a x c o llecto i 
.................................... *.............................. 
T. A. E. MeCtMiahy, ta> c o l l e c t o r ........................................................................... 
C. 
R. Mc-Klwain, 
ta x c o l l e c t o r 
............................................................................. 
E l l i s F. S h a f f e r , ta x c o l l e c t o r ................................................................... 
W 
A 
M c K e a n , tax c c l f e e t o r ...................................................... * ............................ 


m ! ? ' r o u . V iJ 'I r .lm d i ' f f t H i i k i K 
e x e c u t i o n s is su e d t u t s t a y e d b v O l d e r of Cour t .......... 
Ira 
M inteer, tax c o l l e c t o r 
..................................................................................... 
F r e n c h , tax c o l l e c t o r ............................................................................ 
J 
E. 
Elder, 
tax c o l l e c t o r 
................... 
........................................................... V ’ 
R i c h a r d Hill, tax c o l l e c t o r ......................................................................................... 
W i l l i a m A. Me M ann 
.......................................................................................................... 
\V. P h e lp s, tax c o l l e c t o r 
• • 
1. 
M a n d ich , f o r m e r 
C o u n ty 


14 
42 
21 
29 
2 b 
26 
23 
17 


2u 
9 


E d u a r d 
Surplus i 


HV 


839. 
086. 
823. 
7 * 3. 
114. 
115. 
6 4 4 
430. 
,079 
412. 
,255, 
,298 
1 4 4 
,175 
31 
,784 
97 
,802 
,961, 
398. 
,0ou. 
2c. 
31. 
65. 
6 
1 5. 
38 


619*> •> 


14 


20 
T r e a s u r e r 


10 
39 
27 
23 
72 
51 
,45 
02 
.40 
.19 
,38 
.1 5 
.55 
.29 
.5 4 
.95 
.25 
.92 
. 3 5 
.17 
.00 
64 
,30 
95 


M 
.80 


.80 
.11 
.20 
.57 
.08 
.00 
01 
33 


Seam an Second Ciass Rdbert C 
Brunswick of Norfolk, Va., has re­ 
turned after a short visit with his 
parents. Mr and Mrs. John B runs­ 
wick. of 802 Etna s tr iot. 
Private 
First 
Class 
Sak 
Levin 
of U. S. Army Medical Bn., has 
left for New York City, where he 
will visit his wife’s family, after 
spending 
a 
few 
days 
with 
his 
m other, Mrs. J. Levin. 207 Boyles 
avenue. From New York he will 
resume his duties at Camp Butner, 
S. c. 
Private 
First 
C l a s s 
W illiam 
O'Leary, attached to the Air Corps 
stationed at M arianna, Fla., is on 
furlough visiting with his m other, 
Mr*. J. F. O'Leary, of Scott street. 
Firem an F irst Class Clifford A. 
Bíggerstaff, Ü. S. NaVy, has re ­ 
turned to his station at Philadel­ 
phia. after a short visit with Mr 
and Mrs. John Brunswick, 802 Etna 
street. 
Word has been received by Mrs. 
J. Levin, of 207 Boyles avenue, th at 
her son» Private F irst Class Joel 
Levin, th at he has arrived safely 
in North Africa. 
Apprentice Seam an Charles Lewis 
Haufler, son of Mr. and Mrs. Carl 
Haufler, of East W ashington stVéet. 
is now stationed at the Naval T rain ­ 
ing Station, Sampson. N. Y. 
Mr. and Mrs. William Shaffer, of 
204 Vine street, have received word 
from 
their 
son, 
Private 
G ran t 
Shaffer, th at he has been tran s­ 
ferred from Fort Meade, Md., to 
Fort Eustis, Va. He is in the a n ti­ 
aircraft service. 
Lieut, (jg) W illiam Kelly. U. S. N. 
R.. is stationed at an island base in 
the Pacific area and is fine, accord­ 
ing to word received by his parents, 
Mr. and Mrs. Newell A. Kelly of 
344 Shaw street. 
Cpl. Joseph P. Rosati has been 
transferred from Fort George G. 
Meade, Md., to Cam p Ellis, 111. 
Pfc. Jam es Degaton of the U. S. 
arm y air base, Venice, Fla , has re- 
turend after a 15-day furlough with 
his parents, Mr. and Mrs. Jam es 
Degaton of 106 South Ray street. 
Raymond P. Derr, son of Mr. and 
Msr. Floyd R. Derr of Hillcrest ave­ 
nue, 
has 
completed 
the aviation 
m echanics course at Amarillo Army 
Air Field, Texas. 
Mrs. Selma Grim es of 7011 v C o ­ 
ton avenüe has received a V -letter 
from her son. Cpl. Alvin F. Grimes, 
stating th at he has arrived safely 
in England. 
Cpl. Grim es is in the 
air corps. 
Cpl. Frank Kerestely of In d iir.- 
town Gap, Pa., has returned after 
spending a three-day furlough with 
his parents, Mr. and Mrs. Frank 
Kerestely and family of 609 East 
Long avenue. 
Cpl. Frank P. Dudek, U* S. M. C.. 
son of Mr. and Mrs. John Dudck 
of 7 Maple street, was recently pro­ 
moted to sergeant. He is at the n a ­ 
val air technical training center, 
Corpus Christ). Texas 
Mrs. D. J. Hahn, 662 Boston ave­ 
nue. has received word that 
her 
husband. Daviu J. H ahn, is 110*v at 
the aviation cadet classification cen­ 
ter. Nashville. Tenn.. where he was 
sent after a three-m oruh course at 


Norman P Gavroy, seam an sec­ 
ond class, son of Mr. and Mrs. A. J. 
Gavroy, of 602 McCleary avenue, 
has been granted leave following 
completion of his basic training at 
the naval training station, Sam p­ 
son, N. Y. 
Pfc. Charles H. Bohlm an has re­ 
turned to Hendricks Field, Sebring, 
Fla., after spending a 15-day fu r­ 
lough with his wife and son a t Bes­ 
semer and his parents. Mr. and Mrs. 
Henry Bohlm an, W ampum. 
Word has been received by Mr. 
and 
Mrs. 
H. 
E. 
Householder of 
W ampum th at their son, Pfc. R ay­ 
mond Householder, has been pro­ 
moted to corporal. Cpl. Householder 
has been stationed in Africa since 
February 1. 
Mr. and Mrs. Domenick Guido, 2 
West 
Garfield 
avenue, 
received 
word th at their son, Corporal J. D. 
Guido, formdrly of Law'son General 
hospital, 
A tlanta, Ga„ has been 
transferred to Ala т а Air Field at 
San Antonio, Texas, where he is 
taking up his duties as dental tech­ 
nician. 
Pvt. John G, M cConahy has re­ 
ported to Fort Devens, Mass., for a 
period of arm y tests before resum ­ 
ing his studies at H arvard Medical 
School, Cambridge, Mass. He is the 
son of Dr. and Mrs. J. G. McCon­ 
ahy of W inter avenue. 
Robert K. Wilson, of the m ilitary 
police corps, who is stationed at 
Fort Custer, Mich., has received a 
prom otion from the rank of second 
lieutenant to first lieutenant, ac­ 
cording to word received by his wife, 
the form er Miss M arian Bergland, 
of Laurel boulevard. 
Word has been received th at Pvt. 
Howard Lightfoot, son of Mrs. Hazel 
Lightfoot, 511 West Clayton street, 
has 
been 
transferred 
from 
Fort 
Meade, Mo., to Camp McCoy, Wis. 
Pvt. Raymond T. Noga, son of 
Mr. and Mrs. J. R. Noga, East Long 
avenue, is now stationed in Louis­ 
iana. 
Aviation Cadet Fred A. Nahas re­ 
cently spent a seven-day furlough 
at the home of his parents, Mr. and 
Mrs. Albert K. Nahas. of 512 East 
Division street. 
During the past 
three m onths he has been stationed 
a t the Army Air Force Technical 
Training Command at G rand R ap­ 
ids, Mich., to which post he has re­ 
turned. 
Mr. and Mrs. George Williams, 
W est North street, have received 
word th at their son, Pvt. George 
____ 
Williams, Jr., has been tra n sfe rre d 1 
from Fort George G. Meade, M ary- Report« O f O rg a n iz a tio n « A re 


anese prisoner. 
This was the first 
word th at Brm cefield’s family has 
had of him siftce he was sent over­ 
seas more th an a year and a half 
ago. 
Pfc. Thom as Beck, son of Hugh 
Beck, of Arlington avenue, is now 
s t a t i o n e d 
a t Barksdale 
Field. 
Shreveport. La. 
Corporal George A. M cFarland, of 
East Long avenue, is now’ stationed 
at St. Louis Medical Depot, St. Lou­ 
is, Mo. 
Mr. and Mrs. Ralph Genareo, of 
W ampum, has received word th at 
their son, Pvt. Anthony Genareo, 
has arrived at Ft. Eustis, Va. 
Mrs. Louis Rozzi, of 602 Taylor 
street, has received word th a t her 
brother, Pvt. Carl Caprose, has a r­ 
rived in Ft. Eustis, Va. 
Mr. and Mrs. John Fair, Sr., of 
603 Canyon street, received a Flori­ 
da newspaper clipping from their 
son. Pvt. John Fair, Jr., of Dean 
Field, Tan.pa, Fla., relating the ex- 
jllent playing the field’s m ushball 
team accomplished this season by 
winning every game. 
Pvt. Fair is 
the 
team 's 
Hurler, 
having 
been 
transferred recently from H ender­ 
son Field, near Tam pa, Fla. 
Pvt. W alter M akarevich, of the 
Army air base, Newark, N. J., spent 
the week-end 
with 
his 
wife and 
daughter, of 1705 South Jefferson 
street, ana with his parents, of Rig­ 
by P. O. 
Pvt. Lawrence E. Craven, of Camp 
W heeler, Ga., has concluded a sev­ 
en-day furlough with his wife, of 
Enon Valley, and his parents, Mr. 
and Mrs. E. Craven, of Chewton. 
He was called home by the death of 
his sister, R uth M arie Craven, of 
Chewton. 
Pfc. A1 Morelia, who is stationed 
at Moses Lake, W ash., with the Air 
Corps, writes us th a t his outfit had 
been eating from their mess kits for 
a m onth and a half “when a ship­ 
ment of Shenango Pottery plates 
came in, and boy, do I tell those 
guys off.” crows the New Castle 
lad. He also found Shenango prod­ 
ucts in Florida and in Salt Lake 
City. 
“I sure miss good old New' 
Castle, and The News surely is the 
handiest paper in the country,” he 
adds. 
Melva M. Snyder, graduate of J a ­ 
meson Memorial hospital class of 
’3 4, has received her orders from the 
Army Air Corps and has reported 
to F ort George 
W right, Spokane, 
W ash. 


EATTHE RlbHT FOOD 
... traer oay/ 
n j p » « > 
j a s t e j 


M R NATION-WIDE STONE 
IS CO-OPERATING WITH INE NATIONAL NUTRITION PIOSUM 


NO ODOR - NO FUMES 
CLEANS EVERYTHING 
<ft. btt. 19c 


^^^■SPEGIAL^O^FRIDA^ni^ATURDAt 
Zero 
OldDutchCleanser 2- 17c 
Hi Ho G rack ers^^^B 
S u n sh in e 
pkg. 


Dog Food 


They Make Salads a»d Cheese Taste Better 


AUSTIN’S KIBBLED 
Good For Dogs and Cats 
pkg. 
121c 
10c 


First Methodists 
Have Conference 


Glendora 
PEACHES 


Glendora 
PEARS 


21 P o in ts Eaeh 
is- 33c 


13 PeintB Ea«k 


can 


LTBBT’t 
HOMOGENIZED 
■ ¡■ F O O D S 


BEINO F E D Ì 


о». 
UHI 
25e 
i Point 


Potted Meat 3^25c 
1 Point 
2 25c 2 Point* 


land, to Fort Eustis, Va. 
Pvt. W alter McCue. son of Mrs 
Nora McCue. of North Shenango 
street, is stationed at Ft. Eusis, Va. 
Mr. and Mrs. C. C. Comstock, of 
226 Fairm ont avenue, have received 
word th at their son, W, C. Com­ 
stock, stationed at Woodward, Okla 
has been promoted from corporal to 
technical sergeant. 


Heard At Quarterly Meet­ 


ing; Church Election* 


Held 


Over 
100 stars are now' on the 
service flag and the young people 
are in all war areas all over the 
world, it was announced’ at the 
fourth quarterly conference held in 
the First M ethodist church Wednes 
dav evening 
Dr. W 
E 
B artlett 
Mr. and Mrs. P F. Kearns, of 18 
North Lee avenue, 
have 
received 
word th a t theft son. I fc. Pat 1 ,ck , cupprintendep t of Grove City Dis 
F .Kearns, Jr., has been promote ,i • 
presided 
to 
the 
rank 
of 
corporal. 
Corp | 
Rpl>ort s wer 


Marietta Cabbage 
. 
. 
- 
Iceberg Lettuce 
. . . . 
New Apples 
Calif. Valencia Oranges, 176 size 
New Radishes 
. 
. 
. 
. 
Green Beans 
................ 


2 lbs. 15c 
bead 17c 
2 lbs. 25c 
doz. 53c 
beh. 5c 
lb. 15c 


K earns is at present stationed at 
Reports were presente I by the 
N A T IO N -W ID E SER V ICE G R O C E R S 


r e c e i v a b le 
...................................................... 
a c c o u n t s p a y a b l 
e 
A m o u n t 
in 
( i e n e r o l 
F und 
due 
v a r i o u s 
political 
on S a l e s and A u d i t s ■ • • • • • • ......................................... 
T 
A 
E. M cC o n a h y . t a x coll ector 
................................. 
K. 
S. 
S h a f f e r , tax 
c o ll e c to r 
.............................................. 
\Y 
H. 
G i lm o r e , t a x 
co ll ect nr 
............................................ 
E l l i s F. S h a f f e r 
tax c o l l e c t o r 
.......... .............................. 
j 
C 
C u n n i n g h a m , ta x c o l l e c t o r 
....................................... 
C e o r g e 
M cK e nz ie, 
tax 
c o ll e c t o r 
....................................... 
F 
F 
M c ti a r y , tax c o ll e c to r 
................................................. 
H o w a r d W i l s o n , t a x c o ll e c t o r .............................................. 


T o ta l 
a c c o u n t s 
p a y a b l e 
• • • : ................................................. 


'Potai 
a c c o u n t * 
.$245,213.93 


s u b - d i v i s i o n s 
. . 
. . . . . . . . . 
4S,S74.3 4 
5.95 
.04 
.63 
.09 
.26 


3. 
24 


Tex. 
bringing the present mem bership to 
Corp. Clyde Campbell, 
of 
Fort {a total of 1 197 resident members 
Bragg. N C., has returned to his and 50 non-resident members, 
duties 
there 
after 
-pending 
an 
During the year. $14,000 was re- 
O n e m 
irxa* 
.eight-day furlough with his par- coved 
for 
local 
and 
conference 
° , 
;* 
* 
. 
ih J e n ta , Mr and Mrs. Charles Camp- cauv* and $2 200 for world service 
district men, privates in 
so u th Ray street 
The Sunday school enrollm ent D 
are now training at Max- Deu« 


z « 
1 
15 


. * » 
.96 
00 


.............. $ 48,953.01 


R E S O U R C E S — J a n u a r y 4, 1943. 
A m o u n t due C o u n t y o f L a w r e n c e fr o m Earl ft. Winters,* Cou Bty 


A s s e s s e d V a l u a t i o n o f C o u n t y Real E s t a t e ................................. 
S u b j e c t to T a x a t i o n — O c c u p a t i o n s 
.............................................. 
S u b ject 
to T a x a t i o n — P e r s o n a l P r o p e r t y 
............. 11111111CI! 
i n v e n t o r y 
• - .......... 
* ...............................................II 
C o u n t y O w n e d Proper|.v 
............................................ 
O u t s t a n d i n g 
T a x e s 
...................................................... ... 
A c c o u n t s R e c e i v a b l e 
.............................................................. 


T O T A L R E S O U R C E S 
. . . . . . . . . - - * v 
• *• * .................................... 
l 
i a b i l 
i t 
i e s 


5) 2 
59.095 
4,154 
15,167 
80 
75" 
238 
6 


.018 
,524 
, 165 
.466 
,000 
,000. 
867. 
346, 


80,004, 


A c c o u n t s p a y a b l e .............................. 
i 
✓ R o n d s O u t s t a n d i n g G en eral A ccount 
. . . 
f B o n d s O u t s t a n d i n g 
i n a 1V йМТЯ* lÄT 
. . 


T O T A L L I A B I L I T I E S A N D E X C E S S . . 


4 8. 
277, 
11 
9.667 


953 
(»«>0 
000 
374 


.50 


02 
.00 
00 
48 


80,004.327.50 


A t t e s t . 
D O D D S Deputy Contro lle r. 
A N D R E ' S 
. 
ribed b efore m e th is 15th day o f J an u ary. 1 943. 
S w o r n and s u b s c r i b e d berore in<JO H N A 
E D G A R , P ro th o n o ta r y . 


- J u n e 24, 1943. 
(S E P L) 
L e g a l — N e w s 


POLICE RECORD 
NAMES OF BOYS 


\ Police reported today th at they 
*re 
experiencing 
more 
difficulty 
jrith youths not yet 18 years old in 


the 
enforcem ent of 
the 
curfew 
ordinance. Last night they found a 
num ber w'ho were on the streets 
after 11 p. m. Their nam es and ad ­ 
dresses were taken and if caught 
violating the law again they will be 
taken to city hall, it was reported. 
*----------------- 
B ritain’s post offices handled six 
billion letters last year. 


У 


DO IT THE BANK WAY 


Boy U. S. War Bonds 


Pay Bills by Check 


Save a Little Each Pay 


BESSEMER STATE BANK, BESSEMER PA. 


Or 


PEOPLES BANK of NEW CASTLE 


Members Federal Deposit Insurance Corporation 


Corporal Glenn Steltcr. of Camp j 
Haan. C%lif. spent the week-end 
with his parents, Mr and Mrs. El­ 
mer Stelter. of the W ampum roac 
Pfc. Lee Coialuca son of Mr. and 
Mrs 
Joseph 
Coialuca, 
128 North 
Cascade street, has been promoted 
to corporal technician 
He is sta­ 
tioned at Ft L*?w'is, W ash 


Dr Burr R M cKnight, pas'or of 
the church, presented a report of 
his activities, showing th a t he has 
been in his owm pulpit every Sunday 
since the beginning of the confer­ 
ence year. Septem ber 1 
Much ap ­ 
preciation 
was 
expressed 
bv 
the 
conference on hi* faithful and suc- 


owfc mirn- • u i iu 
ww — 
» i 
n f t ’ various organizations of the church 
W estern Reserve university, Cleve-1 Pyote, Tex. Another son, Pvt Pam >howmg a favorable report for the 
land O. 
He l$> the son of Mr. and I 
Kearns, has been promo*« 
o 
year closing June 1 
During 
the 
Mrs. D. S. Hahn, this city 
private first class at Camp few in 
, f a; 
75 n*\* members were received 


K enneth W. Morris, son of Mr. 
and Mrs. Floyd Morris of R. D 5. 
has completed his course as an avia­ 
tion m echanic in the air school at 
Amarillo Field. Texas 
Four 
A. A .F 
sachusetts State college. Amherst 
Mass. 
They are; Howard W. Sny­ 
der, 205 Edgewood avenue: Stanley 
} C. 
Skuta. 
Bessemer; 
George 
S. 
Truby, 305 Leasure avenue, and Rob­ 
ert F. Mielke of W ampum. 
In a letter to The News. Pfc. J. A 
Guiducci, whcse parents reside a? 
1106 Butler avenue, states th at he 
has just graduted from the air m e­ 
chanics 
school 
at 
Keesler 
Field. 
Miss, and has learned more about 
airplanes th an he thought he would 
ever know. 
He took second honors 
in his class. 
Pfc. Guiducci was em ­ 
ployed as an electrician at the N a­ 
tional R adiator Co. and also the 
Keystone O rdnance Works at G e­ 
neva. Pa. He has been in the serv­ 
ice eicht m onths. 
While there, he 
states he has m et Pfc. Lindy Lauro, 
Pfc. Norman G raziani and Pfc. John 
Lalley, who have since been tra n s­ 
ferred to a field in North Carolina 
and Auxiliary Emelio Maizzi of Ell- 
wood City, who is in the WAAC. 
He states th at G eneral Chenault s 
son. Corp. Charles Chenault, is also 
an instructor in the same room he is 
in, and states th at he is regular fel­ 
low. 
Mrs. Jack Fritz of Garfield ave­ 
nue has received wmrd from her hus­ 
band, who is attached to a bombing 
squadron, th at he has been tra n s­ 
ferred from Geiger Field. Wash 
t§ 
the arm y air base a t Rapid City, 
S. D. 
He is a son of Mr. and Mrs. 
Ed Fritz, Fairm ont avenue. 
Cadet John P. Hoschar. son of Mr. 
and Mrs. H. Hoschar, 216 East W al­ 
lace avenue, recently reported to the 
Greenw’ood aim y air field as a stu­ 
dent in basic flight training. 


, cesaful work during this first year 
Mr. and Mrs Chester McConnell, j 0( his pastorate. 


B a r t r a m avenue, have received word 
elections 
three trustees, re- 
of the transfer of their son. Pvt j elected for three-year terms, are 
Clyde 
R. 
McConnell 
from 
Fort j 
c 
Minor. Andrew Reider and 
Sheridan, 111., to Sheppard Field, j d 
8 
Pyle 
Among other> elpctrd 
Tex 
Lay member *o u ten d annual 
Blue jacket Peter M. M astren. son conference 
J 
C 
Minor* 
r e w e 
of Mr and Mrs. Frank M astren, of represen a th e 
T 
A 
M ei 
lay 
1102 DuShane street, was graduated s«<*er 
E^ 
B. 
BarUe t^ 
di 
on June 21 from the naval school; steward, V-unam G 
A er , _ 
* 
for fire controlmen at G reat L a k e s , j district 
, 
0 m 
111. 
Hr was advanced to the p e t t y recording 
st 
officer rating of fire controlmen. tm nm union 
third class. 
v 


ard. 
T 
A 
Mvera; 
te ward, 
Misa 
Mollir 


Cpl Verne E Paden and S«t Os­ 
car E. Paden, sons of Mr and Mrs. 
Riley W. Paden. of Enon Valiev. R 
F D. No. 2. are home on furloughs 
Verne has a 15-day leave and Os­ 
car four days. 
Word has been received by Mr. 
and Mrs. E. G. Hall, of 810 Etna 
street, th at their son. Pfc. Russell 
Hall, has been promoted to corporal 
He is with the Air Corps as drill 
instructor at Miami Beach, Fla,, and 
just recently returned to camp a ft­ 
er spending a furlough with his par­ 
ents, wife and infant son. on Spring 
street. 
Cpl, Howard 
Hoover, of 
Camp 
Haan, Calif., is home on a four-day 
furlough visiting his parents, Mr. 
and Mrs. G. C. Hoover, of the W il­ 
m ington road. 
M r Frank Peebles, of 363 Ncsh- 
annock avenue, has received word 
through the Red Cross tiiat her 
brother, Fitzhugh Brincefield, for­ 
merly of Norfolk, Va., who was serv­ 
ing with the Army of the United 
States in the Philippines, Is a Jap- 


A. CALL'S 
SUPER MARKET 


Formerly Martello-Call 


1032 South Mill 
Phone 4178 


Octagon 
Soap Products: 


Laundry Soap.. bar Sc 


Toilet Soap.... bar 5c 
” 
I 24y2-lb. Bag Gold Medal 
Soap Powder. pkg. 5c m 
^ ■ ■ q 


Cleanser 
-.tin 5c u L w w K 


Granulated.. pkg. 25c 
_ 


Flake. 
pkg. 25c 
* | .19 


Our bi* handicap is lark of vision 
We’d all try harder if we felt now 
as we shall feel when we realize 
that victory is far away and un­ 
certain. 


Charge Two With 
Theft Of Tires 


Charged with stealing tires, tubes 
and wheels of automobiles, Norman 
Russo of R D. 1, New Castle, and 
Jam es W ojnar of Wampum have 
been arrested by the state police 
Before Alderman Jam es C. Brice 
they have pleaded guilty, according 
to the officers, and have waived 
their 
cases 
into 
the 
Lawrence 
county crim inal court. 
Tin* state police also report they 
have cleaned up an old “hifc-skip 
case in the arrest of William G ra- 
riani of 
1061 
Butler avenue 
He 
ts charged with, and according to 
the 
officers 
has 
pleaded 
guilty, 
to hitting the car of Norman D. 
Ruby of R D 1 Pulaski, on April 
27. According to the state police 
has pleaded guilty before Alderman 
Jam es C Brice to a charge of fail­ 
ure to stop and render assistance. 
He gave bail in the am ount of $400. 


William Lyon Phelps 
In Serious Condition 


( International New* Service) 
NEW HAVEN, Conn , June 24 
j 
Doctor William Lyon Phelps 
78- 
ygar-old retired professor of litera- j 
tore at Yale Universltv. today is in 
a serious condition a t St. Raphael's , 
hospital after suffering a cerebral 
hem orrhage. 
Dr. Phelps, one of the most noted 
American university professors, was 
adm itted to the hospital yesterday 


НАУ ?Г ксЕ““ ™ т сЕ DENY 
EXECUTION 


HARRISBURG. 
June 
24 —Dr. 
Edward P 
Kerper collapsed 
last 
nieht in bus office and died before 
arlvai of an ambulance. Coroner 
Earl H 
Grim said death resulted 
from a heart attack 
A native of Harrisburg. Dr. K er­ 
per graduated from the University 
of Pennsylvania Medical school. He 
is survived by his m other. 
»— -—♦- 
— 
I VYING PIPE LINE 
Reports from Cascade Park to­ 
day stated th at workmen are lay­ 
ing a pipe line which will be used 
to carry water from W ashington 
street to the swimming 
pool 
at 
the park, 
# 
— _ — 
WEED CUTTERS W ORKING 
Janies Gibson, head of the streets 
departm ent, 
today 
reported 
th at 
; two men from that departm ent are 
kept busy cutting down weeds be­ 
tween the curb and sidewalk in dif­ 
ferent sections of the city 
* 
Steel 
capacity 
of 
the 
United 
States has increased more than 40 
per cent since 1918 


STAY FOR STEPHAN 


(B U L L E T I N ) 
(International News Service) 
WASHINGTON, June 24.—Chief 
Justice H arlan F Stone of the U. S. 
supreme court today denied a stay of 
execution for Max Stephan, Detroit 
restaurant owner convicted of treas­ 
on for harboring an escaped Nazi 
flyer. 
Stephan is scheduled to die July 2. 
♦ 
GRACELAND COMPANY 
ELECTS NEW OFFICERS 
Directors of the G raceland Ceme­ 
tery company me: W ednesday eve­ 
ning in the company office in the 
W allace block for election of offi­ 
cers. New officers are as follows; 
President. 
DeGrimm 
Renfrew; 
treasurer 
Frank B 
O ffutt. secre­ 
tary, Frederick V Brown: assistant 
secretary and treasurer. Mrs. C ar­ 
rie E Ay new 
♦ 
Cork is used in 50 different places 
In an automobile. 


Figure It Out Yourself. 
How can 
you effectively join in saving all the 
little children of the world from hu­ 
man slavery, death and injury from 
the Nazis and Japanese? 
Put more 
and more of your pay into war 
bonds every payday. 
Your saving» 
will go to war In the form of war 
equipment and other munitions. How 
much more should you put into war 
bonds? 
The only ones who can 
answer that are—you and your fam ­ 
ily. 
It’s up to you to decide just 
how much more you’ll do to win the 
war. 
If you were fighting in the Solo­ 
mons* or in Africa or forcing a land­ 
in g in Europe you’d like to feel that 
hhe folks at home were back of you 
—all the way—you'd be proud of 
your family and your friends if you 
knew they were buying war bonds 
not at 10 per cent or 15 per cent, 
but with every cent beyond that 
which they need for necessities 
U. S. T/tMur/ DtptrtmM* 


New under-arm 
Cream Deodorant 
safely 
Stops Perspiration 
/ 


1 . D ocs not rot drrvtc* or men * 
shirts. D ors not irritate slon, 
2 . N o waiting todrv. t a n be used 
right alter shaving. 
3 . Instantly s t o p perspiration for 
1 to A days. Prevents odor 
4 . A p u re , w h it e , g r e a s e le s s , 
stainless vanishing cream. 
5 . A w ard ed A p p r o v a l Seal o f 
American I n s titu te d Launder 
in g for betng harmless to 
fabric. 


a jar Щ 
■ л 
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-fu r ú e ó t p a i K & n y n eeu fZ ò . м с 


B P S H O U S E P A I N T . .. 
2-COAT FAINTING FLAN 


For о perfect 2-coot job I 


PtitST COAT—BPS Foundation 
coat is th« perfect first coater. Il 
primes *nd seals the surface— 
regulates the penetration of th« 
oils—produces the working ba»« 
for the hnish coat. 


SfCOND COAT—BPS House Paint 
is the ideal finish coat. It driea 
out to a tough, elastic finish that 
resists wear and weather. It re­ 
tains us Clean» txesh beauty lot 
many years. 


MW BiAUTY WITH РЛГТВЛВОИ-ВЛЛФвНГ PAJНТВ 
•3iS per taL 


FARMERS SUPPLY COMPANY 
319 E. Washington Street 


SIXTEEN 
NEW CASTLE, PA., NEWS, THURSDAY, JUNE 24, 1943. 
Dodgers Presi Cards For N. L. Lead; Bacs Split Two 


Bums Half Game 
From Top Post; 


M. Cooper Loses 


D u r o c h e r Boys Whale 
Giants, 7-2, 6-0; Pics Drop 
First To Cubs,. 4-1 


RED SOX TRIP 
ATHLETICS, 1-0 
By JOHN CASHMAX 
«International News Service Sports Writen 
XK\V Y O R K . Ju n o 24.— 
Dodgers 
proxy 
B r a n c h 
Rickey 
is, 
fortunately 
for 
his 
el ub, 
a 
p re tty 
p o o r 
prophet. 
At 
the 
season's 
start, he looked to tlie Chi­ 
cago Cubs to be the prim e 
pennant contenders; they are 
cu rren tly 
in 
the cellar. A 
couple of d a y s ago Branch I 
said the C ardinals were bet-1 
ter today than in 1942. B u t,1 
today, the C a rd in a ls’ 


PITCHERS CAN’T 
HIT? OH YEAH! 
Who said pitchers couldn't 
hit? 
Members of the Atlanta staff 
just dare anyone to walk into 
their Southern League park 
and make a wisecrack of that 
sort- 
Latest available averages for 
the circuit show Pitcher Lefty 
Cozart batting 
a cool .464; 
Rene Cortes has a .375 mark 
and Pep Rambert shows .364. 
Then there’s Guin Cronic with 
.313 and Stan Todd with .275. 
T he team batting average 
of the Atlanta club is .290 and 
you can draw your own con­ 
clusions. 
1 he tetlows who are sup­ 
posed to do the hitting aren’t 
•hiding the Atlanta pitchers 
about their stick work this 
year. 


PENNSYL VANIA BASS SEASON 
|fnimt A™,:». 
OPENING DATE THURS., JULY / 
0Ш|(™ 


in Pro Loop 


Over 300 Tons Of Fish From 
State’s 
Hatcheries 
In 
Streams, Lakes 


TROUT SEASON 
ENDS JULY 31 


24.- 


MOOSE IS HOST 
TO ELDER NINE; 
L INDIES HOME 


Foes 
Clash 
Tonight 
At 
6 
O Clock; Indies Play On 
Cedar Grounds 
New 
10 Id 
i,,ru 
Castle's 
interesting 
C i t y 
o n t h e X a t i o n a l L e a g u e l e a d j BasebaiI ieague moves past the mid­ 


is 
b e i n g 
b a t t e r e d 
b v 
t h e I 
riValS continue\°jc 
Size "and many of^hem were 
D o d g e r s , w h o n re b u t a 


tr» r,Jl!pecial To The *fews) 
HARRISBURG. Pa . 
June 
Pennsylvania's 
bass 
season 
opens 
July 1 and extends to November 30 
and the trout season ends July 31, 
this giving anglers their opportunity 
to fish for both these species of fish 
during the month of July. 
Anglers may have some difficulty 
in getting to their far-away favorite 
streams this season," says the De­ 
partm ent of Commerce, "but for­ 
tunately no Pennsylvania angler has 
to go too far away from his home to 
cat eh fish and enjoy his sport." 
When the "bass season" opens it 
will be legal to catch large and small 
mouth bass, white, rrappie, straw ­ 
berry and calico bass, pike perch, 
also called wall-eyed pike or Sus­ 
quehanna salmon and muskellunge 
Hake, or salmon trout, also become 
legal July 1. 
More than 300 tons of fish from I 
the sta te s hatcheries were placed in I 
streams and lakes of Pennsylvania 
this year, despite the difficulties of 
transportation. 
All of the fish were 


( chasing for the first half title. 
j as loil8 as 18 inches' Much of the 
,, ... 
1,1 
’ I 
° ne °f the biggest crowds of the-i stockin8 was hone in streams near 
g a m e o u t Ot 
f ir s t plac-e. 
j season is expected to swarm around i con^ested 
so 
that 
anglers 
W hat projected 
the Bums into 
avenue field «West Side> where ! VV0llId be able t0 SO fishing without 
their fortunate spot was a twin 
e ieague-leading Moose club en -i 
_ r awa' from their own 


Future Tests 


Victory over the New York Giants. 
7 to 2. and 6 to 0. while the C ar­ 
dinals were losing 8 to 3. to the 
Cincinnati Reds. 


tertains Dory G unnett's Elder A C Lnome8 
M an> of the best bass wa- 
outfit. 
’ 
’ 1 tei's fan bo reached by rail trans- 


Melton Goes Route 
Rube Melton wfcnt the route on 
the Brooklyn moiind in the opener 
and allowed only five hits, while 
the giants were forced to use three 
pitchers in the seventh inning. Vet­ 
eran Curt Davis also went all the 
way for the Dodgers in the night­ 
cap. pitching hitless ball for seven 
innings. 
It was a bad day for Mort Cooper 
in the Cardinals’ defeat. 
The Reds 
emerged from a four-game losing 
streak to batter Mortimer, and be­ 
fore the Cincinnatians were through 
the riled Cooper and given up six 
hits and three walks, balked once 
and flung a wild pitch. 
Joe Beggs 
blanked the Cards the last five in n ­ 
ings and was credited with the win 
after relieving Ray Starr. 
Rickey’s 
favored 
Cubs 
split 
a 
doubleheader with the 
Pittsburgh 
Pirates, taking the first game. 4 
to 1, then dropping the nightcap, 7 
to 5. 
Claude Passeau held the Pir­ 
ates to five hits in the opener, while 
his team mates collected two walks 
•lid threts hits for three runs and 
the ball game 
In the afterpiece, 
the Cubs used four pitchers, who 
were good for a total of 13 Cubs 
hits. 
Charley Barrett |jnd A1 Javery 
twirled the Boston Braves to a twin 
win over the Philadelphia Phillies, 
Barrett blanking the Phillies. 1 to 
0. in the opener and Javery follow­ 
ing with a 4 to 3 decision in 11 
innings.- 
Yanks-Nats Even 
The New York Yankees m ain- 
( C o n t i n u e d O n W e x t P a g e ) 


On Cedar street, the Shenango 
Pottery exchanges blows with the 
second-place Lawrence Indies. The 
game originally was scheduled for 
Mahoning field. 
Both clashes start at six o’clock. 
Moose Readv 


portation—if one 
. . . . 
is not averse to 
hiking some short distance from the 
rail lines to the streams 
* 
Interest On "l pM 
An indication in the apparent in­ 
creased interest in fishing is seen 
in the number of requests for fish 
The Moose hopped into first bv Dh? c?Qf*0n iiation. bein* received by 
edging 
the 
Indies. 
2- 1, 
Tuesday t i 
Department of Commerce 
night. 
"Fiz" Rodenbaugh today in­ 
dicated 
that 
he will present his 
strongest line-up in an effort to 
repulse the Elders' threat 


Ihese requests come not only from 
anglers in adjoining states but fiom 
Pennsylvania» as well. 
The depart­ 
m en ts booklet on "Pishing Accom- 
Hampered bv the temporary loss I m °datio™ in Pennsylvania” went 
of five players, who X ^ h e r to 
ol 
the hospital or on *he injured list 
w 
dema!ld 
The book- 
the Elders, nevertheless are primed 1 in 
paces wherp overnight ac- 
for the tu ^re 
M enfger G un n e« , a T b T a f™ J T h 
* 0,bU*‘" ’ d ,n 
expects to do the flingin* 
| t L T X ™ 
The Indies can move back into I able the 
.t.h*,!k'L?°2 i , l#y. t.oppi.1;B *.h.e Pott" s- itehto» areas and Uxe fi ¡ m i * Z s 
while the Eiders trip the Moose. The 
Indies are lagging by a half game. 
The Potters are in last place with 
a won two and lost seven record. 
Segura Favored 
To Capture Title 


South American Appears Un­ 
beatable In Collegiate 
Tennis Event 


Now Forming! 


NEW 


SUIT 


CLUB 


Join Now! 


? 


(International Nows* Service) 
EVANSTON. II.1. June 24,—F ra n ­ 
cisco “Pancho" Segura, who came to 
1 the University of Miami by wav of 
j Ecuador, seemed to stand alone to- I 
| day as the 59th annual mtercollegj- 
j ate 
tennis meet 
moved into 
the 
quarter-final round. 
Tlie other survivors in the tour- j 
ney on the Northwestern university 
courts included four players from ! 
the Pacific coast, three from the 
south and one from the midwest. 
But 
none 
appeared 
capable of 
heading off the little South Ameri­ 
can. seeded No 1 in the tournament 
and ranked fourth am ori| the n a ­ 
tion’s singles stars last year. 
Segura 
drew for his opposition 
today Wayne Anderson of Tulane. 


National League 


T L S T E K D A l S 
e r s i L I * 
< birago 4. PtiUburgb 1. 
PitUburgh 7. < Ыгдс» ft. 
t inrinnnti II. HI. 1,0111» ft. 
Botton I, Philadelphia « 
a**ton 4. Philadelphia ft. 
Brooklyn 7, N>» 1er к 2 
Brooklyn ft N>w l o r k «. 
II innings 


ST A N D IN G OF THF C U B S 
I »42 


Pkeemi A« /’raw* 
tt 
P*Ci. 
IvftAM • «treams and Uk 
fttirtci i n gr eumben of ijr m 
dut 
Ы the bumi rui ol ч *?«•, a 
A e«w Jkhtftg poi* arai « cap pi 


« provide good ft*h.og 
a»-« king *h< ;f time 
* 'lav t.n ft »tifar* and 
ill tfe 
worn» 


vea « and th 
a t .o * from я 
wül 
rnrrjw>m 
. n a 
- * the «ce .? и t> ;>iCa| 
u te wbert Ы»р» mo/ ftivt theif fi»« wnà 


- ''t. 1.0 HIS 
I 
Hrookb n 
6 
Pittsburgh 
ft 
C in cin n a ti . 
X 
Philadelphia 
i 
Boston 
......... 
•'* 
Chicago 
• 
Neu 
l o rk 


Won. Lem. 
ft! 
?o 
tn 
tn 
in 
&it?I 


21ift 
J* 
■sn 
2Я 
3ft 
ft* 


p»t 
G.B 
ftft« 
.mi 
* t 
At', ftfy 
VI « 
«7 
. i * ? * < * 
Sift I i 
.un II«, 


Name 38 Hosses 
For Camden Event 
Inte 


GAMES TOI)A\ 
P i t t s b u r g h a t С h i c a g o . 
.New York at Brooklyn. 
Philadelphia at Boston 
St. I.ouis at Cincinnati 
morning 


American League 


Levine's 


Trout Discards 
Contact Lenses 


YESTERDAY'S R F M L T S 
Washington H. Sen lo rk « 
New York 4. И ashington 0 
Detroit 
( leveland I 
Cleveland *,« Detroit ft. 
Chicago 4. st. I^rnis :t. 
Boston I. Philadelphia ft. 
^Il innings. 


M4XI 
ГО PEXX 
IHEATRE 


Th« 
Store of 
Nationally 


Advertised Men« Wear 


DETROIT, 
June 
24.—Believing 
that his eye sight was impairing his 
twirling. Dizzy Trout, fluent Detroit 
pitcher, acquired contact lenses. 
He wore them a few times. 
Dis­ 
satisfied. Trout discarded the eye 
pieces and explained: 
“The catcher is big enoueh f o r , 
me to see. That's all I need.” 


STA N D IN G OF THF Cl I B> 
1*4?. 
won 
I 
New York ......... 
32 
ft 
W ash in g ton 
. . . . ft? 
t 
B oston 
............... л 
ft 
C leveland 
. . . . . . 
4 
Detroit 
.....................,35 
*f 
C h icago 
....................24 
» 
Philadelphia 
. . . f, 
§ 
St. 
Louis 
22 


CAMDEN N J 
J u n e 24 
* 
cas outstanding distance racei 
j day 
were 
scheduled 
to 
n w . 
¡ strides 3* Garden S*»*'* Pari 
the $10.060 nul» and a furlong I 
ton handicap August 28 main * 
of the 50-day meeting, «Шг.о о 
on Ju h 7 
Tliirt v-ei^ht 
horse* 
are 
*»ii 
for this test 
for 
3-year-olds 
upward, including Warren W’; ght 
Whirlau av. Louis Tufa no’s Market 
Wise. Green tree 
abb 
Devi) Diver 
William ffe]H* Attention ar d Bmg 
Cro'-bv’s Don Bine«, 


Tti< 


CATCHER LOPEZ 
IS FINED 
CHICAGO 
Jum 
4 
ь, 
$ 1 0 0 


! < b 


Mi 


Lout. 
22 
.*« 


in 


Pet. G B. 
..»lift 


H 4 K 1 I O l ) Г PI \ \ 1 H 


ft? 


.at? 
vox 
von 
.IMI 
.Iti 
.»ve 
4ftl 


4'i 
ftft 
«4 
Î4 


CLEMSON COLLEGE 


KEEPS GRID GAME 


GAMES TODAY 
( l e i eland at Detroit 'tuilighti. 
Boston at Philadelphia. 
Chicago at St. Foui» Ci), 
Only farnesi м-hediiled. 


JOIN OUR 
SUIT CLUB 


The Cost is Only $1 Per Week 


REYNO LDS wd SUM M ERS 
Fashion! for Men, Young Men and Boy*. 


BIG SIX 
B a ttin g (T h ree le a d e r * in F.a< h League) 
Pia ver. club 
G, AB 
К 
H 
Pet. 
Step h en s, Browns 
H orkett. Indiana 
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CLEMSON. S. С -Clemson College 
official*; 
have 
voted 
to 
continue 
football for another year, it was 
announced todav. 
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T I G E R S C H A N G E T I M E 
DE I ROM June 24 
Detroit Tiget 
officiala announced todav thar their 


РЕГ I.EAVES 
NFW HAVEN. Conn.. June 24. 
Featherweight Champion Willie P e p , July 5 doubleheader with the W 
ha^ shoved off to join the boys ington Senators will be plaved as a 
in khaki. The 20-ye<ir-oid fight star mofning-twilight affair 
The first 
will be located at Sampson, N. Y.. I clash starts at 11.30 a tn nnd the 
near Ithaca. 
( second at 6 


R I N S BATTED IN 
<\atiunul> 
'Americani 
Herman, DodBer. 
4ft Siebert, A l b l e t h « .,';ii 
ButS * 
П 
K. J o h n so n , Vais, ftfi 
Elliott, B u cs 
ft.V W. Johnson. Yks ftV 
Owen, Dodger* 
ft.» Etten. Yank* 
LV 
Stephen*. Brown* ftft 


HOME R I N S 
ni** 
, ^ ationa,> 
(American! 
D Maggio. Bue* . . . 7 Keller. Yank* 
. 1 0 
V 
L fla nl * ................... * Stephen*. Brown* 
Nicholson, Cub* ---- 7 Gordon, l i n k t 
York, 
Tiger* 
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Farm And Game 


Sports 


Ramblings 


Tapped out in a jlffv:- 


Keep An Eye 
On Your Tires 


D isregarding th e kn o tty tra n s p o rta tio n issue. W a m p u m W hite Sox 
I 
J 
J 
a n° te t0 this office. State that they re in the mark t for a 
i I Qfifl 3 IT I L d U d f i n 1 ^rancb^se tn the City Baseball league. 
The demand probably will receive 
O 
a negative treatment, in view of the fact that current members are u n ­ 
able to figure out a way to travel to and from county diamonds without 
being sounded by the OPA . . . . 
(International News Service) 
HARRISBURG. 
June 
24, — The 
State 
G a m e 
Commission 
today 
praised the co-operative farm-game 


We can't sell you much gasoline, hut we 


tan 
give you service, 
keep your tires 


properly inflated and your mileage per 


lire will increase tremendously. Our two 


stations are at your service. 


Like fruit rake, Paul Coates seems to get better with age. 
The south 
programs designed to improve h u n t-j ender' serving his pitching goods in Youngstown breezed through with 
ing and establish friendlier relations,' 
a three hitter, a few days ago. 
He's starring for the East Side Civics 
W estminster’s prolific publicity ace, Mike Radock. has arrived at North­ 
western university to spend the summer in classrooms. 
M*ke writes that 
he held a "ringside seat” at the opening of the NCAA tennis shindig 


Brosj. Service Stations 


between sportsmen and land own­ 
ers. 
Seth Gordon, executive director, 
said that more than 158.000 acres 
of hunting lands were included in 
the 73 projects operating through­ 
out the state. He revealed that 48,- 
000 hunters had killed more than 
56.000 rabbits. 23.000 rlngneck pheas­ 
ants. 1.700 quail, 500 grouse. 270 
racoons, 11.000 squirrels and 13 deer. 
The annual cost of the projects, 
Gordon added, was about 16 cents 
an acre "and are paying big divi­ 
dends. no' only in the amount of 
game harvested but in the protec­ 
tion 
afforded 
land 
owners 
from 
vandals ” 


Pitt’s Golden Panthers will unfurl their football technique in red 
and blue fogs next season. 
The committee in charge of picking the livery 
omitted the blue, probably figuring that the Cats will acquire that tone 
on the field of action 
. , Carl Hubbdl had reason to celebrate Saturday 
Besides winning his 252nd piound verdict, the Giant star slammed out his 
first hit of the season . . . . 


Now that everyone has agreed that Gumler Haegg is invincible, how * 
about pairing the Swede with Count Fleet? . 
"Diz” Dean’s announce­ 
ment th at he has been swarmed with offers, got a cold shoulder from 
the press, especially when Connie Mack and Jimmy Dykes chorused 
It s news to us” . . . . 


119 N. Jefferson St. 


£. Washington St. at Butler A\e. 
NOW IN FLORIDA 
Lt. Mac Saxon, former coach and 
athletic director of Texas College 
of Mines, now is at U. S. Naval Ah 
Station, Banana River, Fla. 


, , ,The 5,hlVa*° a ,,-star Rame reportedly was switched from Soldier 
field to Northwestern^ Dvche field due to a dispute concerning the 
2 
' ai 
ieV - ; - Boston is a dog town. 
Suffolk Downs’ handle is about 
$600,000 while the pooches chasing the rabbit do a $206.000 a dav busi­ 
ness 
Destruction of Riverland, which suffered a broken hip u Aque­ 
duct last week, cost Lloyds of London $40,000. 
The five-year oid nag 
was insured for that sum . . . . 


Arlington. American Derby 
Will Show If Fleet Is 
‘Super’ Horse 


By WALTER L. IOIINS 
(Central Press Sports Editor* 
It has been proved (or hasn’t it’ * 
that 
Count 
Fleet, 
three-year-old 
king of the turf, is a super hpr^e 
But is he a super "super* horse. 
The answer to that question prob­ 
ably won’t be answered for it’s a 
subject which could be argued from 
one home stretch to another. But 
something 
closely 
resembling 
an 
answer to it may be giv»-n at Wash- • 
Ington Park, Homewood. 111., noon, 
for Count Fleet finally will meet 
real 
Competition 
in 
Occupation. 
Ocean Wave and Devil’s Thumb 
If you haven’t kept up on such 
matters, you may not know that 
Occupation. 
Ocean 
Wave. 
and 
Devil s 
Thumb, 
were 
originally j 
named bv turf experts as the only - 
three-year-old horses which could 
be mentioned in the same breath 
with Count Fleet 
Big Events on Way 
As it happened, not one of the 
I three has faced the royal son of 
Rejyh Cornu 
this year. All hav^ 
been on the shelf but they are 
readv again and 
the Count 
will 
j hook up with them in the Arlington 
| Classic and the American Derby, 
two of the richest three-year-old 
| stake races of the .reason 
Count Flee? has proved he can 
iamble the distance In the Derb\ 
an a mih* and a quarter. In 
Belmont h#* ran a mile and a 
And how he ran it* 


Suggest Haegg 
Meet American 
Stars In Relay 


Swede Paper Recommends 
One Man Meet By Gun- 
der Ag-ainst U. S. 
Aces 


TONY GALENTO 
ON BLACK LIST 


Bv LAWTON 


he 


TED COLLINS, above 
radio com­ 
m entator and m a- . ger of Kate 
Smith, the singer, has ) en aw ard­ 
ed the Boston franchise in the 
National Football league but will 
not become an active participant 
in 
the 
pro 
league 
until 
next 
Decciiioer , 
( J m e; n s a o n il ) 
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Think 
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Mr Mahon, the Bearcat of 
ar. hi* nails having been 
ong long ago. arrived home 
weekly visit yesterday and 
■ 
he ie* 
i.- in on a fev. 
fistania that we 
It concerns Jim - 
What Might Have 


t ARVER 
• 
.Vrt.r.- Spor?* fc< 
NEW YORK. June 24— A 
a 
low up to Gunder Haegg s eas\ vie - 
tory over Greg Rice, a 
Swedish 
newspaper 
according 
to 
report 
cabled 
back 
here, 
suggest,s 
that, 
Gunder the Thundei meet Ameri­ 
can runner- in a relav 
This pro­ 
posal provides that the Swedi-h s?ar 
run against a whole covey of Amer­ 
icans, one picking up where th«- 
other leaves off to make a two-mile 
i ace for instance, a one man meet 
by Gunder against a half dozen or 
morp others, with each of the lat­ 
ter running a part of the distance. 
At first blush this might seem 
slightly -mug on the part of the 
Swedish newspaper, 
r migfr ap- 
P'-nr to be a pat on the back ind;* 
caring that Gunder is too good for 
one man at a time in America. 
As 
a m atter of fact, there is nothing 
-mug about this proposal. 
G under 
against a relay field is about tne 
only chance to get any competition 
for him. 
Opposition Lacking 
There is lrtie left for the Swede 
now 
He has beaten our best man 
at a distance m Rice, and from here 
on his every effort mu-t be in the 
nature of an exhibition. 
Running 
him against relays m ight enable 
him to >e: up .some new records. 
In any case, it would be a novel v 
that would attract customers. Thdi 
is the purpose of his being in the 
country—to h*-lp the war funds. 
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PENNSY FISH CLUB 
TO MEET TO NIG H T 
Perm --.:i»m* 
F w u n e 
club 
* i 


UMPIRE BASIL 
BACK ON DUTY 
June' 24 —Steve Basil 
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Getting awa;, from the am ateur 
aspects of the sports business, the 
National Boxing Association todav 
sent out this notice: 
"Any 
barnstorming 
that 
Tony 
G alerro will do around the coun­ 
try henceforth will be strictly 
entertainm ent." 
Abe Greene, president of the .v, -V 
ttonal Boxint* Association said to­ 
day that he iiad been assured the t 
Ga lento w.ii appear he nee-forward 
strictly m e\ii:bitioi> 
On Biark List 
All this lead- back to Galento's 
recent decmon to stage a com - 
back 
He didn't satisfy” the cus­ 
tomers at Tampa, Fla., or at Mil­ 
waukee, vtis., or at several other 
points and currently is on the black 
list a- a performer with the m ajor 
commissions 
Greene puts it this way: 
Galento 
has 
been 
bouncing 
abound the country knocking out 
a wrestler here, an old-timer thereof 
a couple of spar hands as an extra 
bargain 
B it because the general 
impression has been that he is on 
a come-back tour and unfavorable 
washback 
ha4- 
resulted 
:n 
tho-e 
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“lúes where he ha- ’played.” 
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An Outdoor Summer! 


Slack» 
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W h e t h e r your son is headed 


for a 
vacation at 
c a m p — or 


w h e th e r he s ¡(oinc to he the 


h a n d y m a n around the house 
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Sock» 
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STOCK MARKET 
IS IRREGULAR 


Some 
Leading 
Issues 
Show 
Gains, Other Reveal 
Slight Drop 
( Internaifonal Sewn Servirei 
NEW YORK, June 24—The stock 
m arket was irregular today in dull 
trading. 
Pi ice changes in most cases were 
rest ile ted to fractional deviations 
from last night’s closing prices. 
The mixed picture was reflected 
in 
practically 
every 
group. 
The 
“peace" shares which were active < 
and higher yesterday turned quiet 
today. 
Among tlie issues to show gains 
ire C. & O,. N. Y. Central, N orth­ 
ern Pacific. Southern Pacific, Lock­ 
heed. America it Tei. <fc Tel.. West­ 
ing nouse, Allieti Stores, Firestone, 
General Motors* American Can, 
The offside ¿was represented by 
U 
S. Steel, Bethlehem, Atchison. 
B. & o.. G reat Northern Preferred. 
Pennsylvania, Pepsi-Cola. Standard 
of N. J„ and Sinclair. 
Allied Chemical dropped 1 point. 
The bond m arket was relatively 
quiet with prices mixed. 
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ACROSS 
45. Concluda* 
1. Agreement 45. Paradis* 
5 Snow vehicl* 
9 Fragrane* 


á®' 
21. Tei 
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STOCK PRICES i 


♦_*. ф ф.4 
44 
4 i 
AT ONE P. M. 
44 Furni.hrel by Kay, Richard« A Ce„ 
♦ 
I’nion Trust Buildinc 


10 Buddhist 
dialect 
11 Roman 
author 
12 Faultily 
14 Islets in 
river* 
15. Garland 
of flower* 
16. Exists 
17. Travel» 
19. Music not* 
20 State 
nibbr.) 
ears 
22 Parrot 
23. Haze 
24 Most 
excellent 
25. Aromatic 
substanc* 
27. Brisk 
28 Ting* 
29. An apostl* 
30. Undivided 
31. Tattered 
cloths 
32. Barium 
(sym .) 
34. Ahead 
35. Language 
of Wales 
36. Indefinite 
article 
37. Conditional 
release 
39. Unit of 
power 
41. Frighten 
42. Spanish 
titles 
43. Lively song 
44. Particle 


DOWN 
A gloss 
Mine 
entrane* 
Draw 
together 
Attempt 


13. Sword cas* 
15. Cried 
18 Ascend 
22 Ship’s 
bottom 
23. Burrow 
24 Thicket o* 
shrubs 
25 Bvnd* 
26. Acm* 
5. Particles of 27. Exhauat* 
fire 
6 Cripple* 
7. Lamb's 
pen-nam* 
8 Grief 
11 Ache 


29 Wan 
31 Rents again 
32 Philippin* 
provine* 
33. Insect* 
35 Univers* 
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WITH THESE SMALL 
HOUSES • THERE S 
■— • NO PLACE FOP? 
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THE WRONG FOX HOLE! 
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REMEMBER YOUR 
DIGNITY. YOU'RE 
AN O FFIC ER. 
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LAY BACK FOR THib j t ОкАУ 
O N E 
T H I b U J V 
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INNING 
S C O R E 
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TME 
BATTER, 
a n c y 
SAWOONi, 
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STAR 
HITTER 
OF THE 
MNsIO R 
LEAGUES 
I S 
BATTING 
FOR THE 
AkTiLLERy. 


By HAM FISHER 
rm 
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A T & S F . . ................... 
Amer Roi] Milia 
Assd Dry Goods ............ 
Am Rad A- Star) S ____ 
Allis Chalmers .,t.......... 
A T & T ..................... 
Amer Smelt Ar lifg . . . . . 
Anaconda Copper ............ . 
Amer Can Co ...................... 
Am W ater W & E. Co . . . \ 
Amer Tob Co B ................... 
Armour ............................. 
B & O .................................. 
Bethlehem S t e e l ........................... 62 
Baldwin Loco ............................... 174 
Boeing Airplane 
....................... 17 
Chesapeake’ A* Ohio .................... 4 3 4 
Crucible Steel ............................... 3414 
Col CÙis A Eleo 
....................... 
4 h 
Consolidated Edison .................. 20 
Consolidated Oil 
....................... 1 0 4 
ÿ 0 nx 
Motors 
................................. 
6 4 
^ T irttis s Wright ............................. 
8 4 
Flee Auto Lite ........................... 3 7 4 
Elec Bond A Share ................... 
7 4 
Firestone T A R ........................... 404 
G reat N orthern ........................... 29 4 
General Foods ............................. 42 4 
General Motors ........................... 54 v 
General Electric ........................... 3 7 4 
Glenn M artin ............................... 19 4 
Goodrich Rubber 
;.................... 404 
Goodyear Rubber 
.................... 3 9 4 
Inter Harvester ........................... 7 1 4 ; 
Inter Nickel Co ............... „............324 
I T A T ....................................... 14 
1 
Johns-M anville 
........................... 85 4 ; 


ON THE AIR TONIGHT 
HKSr— 15i*S 
KDKA—lir.’O; 
WCAE—1Î50: 
WJAS— ISM 


KDKA 
6 30—Song* For Service Men 
6 45—Lowell Thomas. News 
WCAE 
Foreign News Roundup 
Uncle Sam Pgm. 
W JAS 
New« 
Sports 
< 00—Pleasure Time 
7:15—News of the World 
7:30—Bob Burns 
7:45—Bob Burns 


News 
Paul Baron orch. 
Bulldog Drummond 
Bulldog Drummond 


I Love A Mystery 
Harry Jam es orch. 
Easy Aces 
Mr. Keen 
8 00—Colfee Time 
8:15—Coffee Time 
8 20—/ld rie h Family 
8:45—Aldrich Family 


This Is Our Enemy 
This Is Our Enemv 
Bernie Cummins orch. 
Bernie Cummins orch. 


The Roma Show 
The Roma Show 
Death Valley Da vs 
Death Valiev Day* 
9:00—Music Ни il 
9:15—Music Hall 
9:30—Rudy Vallee 
9 45—Rudv Vallee 


News 
Ramon Ramos orch. 
Harmony Hall 
Harmony Hall 
\ 


Maj. Bowes Amateur Hr. 
Maj Bowes Amateur Hr. 
Stage Door Canteen 
Stage Door Canteen 
10 00—G ary Moore è i D urante 
10:15— Gary Moora A: D urante 
10:30—M arch of Time 
10:45—March of Time 


News 
Brazil Presents 
Camp Wheeler 
Camp Wheeler 


The First Line 
The First Line 
Public Affairs 
Bobby Tucker Voices 
11 00—News. 
11:15—Eleven-Fifteen 
Local 
11 30— 'Uncle Sam ’ 
11 45—News 


News Parade 
T reasury S tar Parade 
S American Serenade 
S. American Serenade 


News 
World News Analysis 
Columbia Concert 
Columbia Concert orch. 
12.00—Music, 3 Suns Trio 
12.15—Music: 3 Suns Trio 
12:30—G roover Boys. 


Jimmy Jo y Orch. 
Jimmy Joy Orch. 
Johnny Long orch. 


News 
Will O«borne orch. 
Signature 


MUGGS AND SKEETER 
P s a v , 
«EGStE. 
WHATS 
THE 
7 B :G 
'D E A * 


VOL RE SUPPOSED ~C 
BE G E T T iN 'SO M E -V 
bATTIN'F»RACTICc " 


<rn 


. Æ - 


« р»<лм ОЛ,,. 
вит I HAVE BEEN 
P R A C TISIN G BAT- 
TINS* AND DO*NG 
VERY W E lL 
T O O * 


WE'LL,STOP 3P A 6 
6¡N6 ABOUT ГГ" 
G ST SO M E M O RE 
/ 
P R A C T IC E A N D 
[ P 0 R 6 E T A 3 Q U ~ S 
' ¿¿LOWIN' THE 
LAWN 11 ) 


By WALLY BISHOP 


BRICK BRADFORD—Beyond the Crystal Door 


BUMS HALF GAME 
FROM 
TOP 
POST; 
M. COOPER LOSES 


(C o n tin u e d fr o m 
S i x t e e n ) 


WKST 


Kennecott Copper 
roger G r o c .......... 
Mid Cont Pet . . . . 
Mack Trucks Inc .. 
Montgomery Ward 
N Y C .................... 
N orthern Pacific ... 
Nash KelTinator .., 
National Dairy ... 
National Cash Reg 
North Amer Aviation .............. 1 1 4 
National B is c u it........................... 21 
Ohio O i l ........................................... 184 
P R R ........................................... 284 
Phillips Perol ............................... 49 4 
Packard Motors ........................... 
4 4 


314 
30 
234 
34 4 
45 4 
IT1.. 
154 
134 
194 
25 4 


tained 
their 
two-game 
American 
League lead by breaking even with 
the Washington Senators in a twin 
bill. 
The Yanks lost the opener, 
8 to 0. then won the nightcap, 4 
to 0. without scoring a single earned 
rum 
The Yanks were shut out in 
the first game for the first time 
since May 14 by Milo Candini, who 
limited his rivals to six hits. 
The Chicago White Sox scored 
their second straight win over the 
St. Louis Browns, 4 to 3. 
The Detroit Tigers and the Cleve­ 
land Indians divided a double bill, 
the Tigers winning the first game, 
3 to 1, and the Indians the after- 
piece. 9 to 6. in 11 innings. 
Se\eral 
thousand 
soldiers 
with 
Pepsi Cola 
................................... 42 4 
fixed bayonets patrolled Griggs Sta- 
Pullm an Co 
Pub Serv of N J 
Phelps Dodge . 
R К О . . . . . . 


35 
.... 144 
.... 23 4 
... 
9 


FRIDAY 
00 
W ar Summary 
7 05—Musical Clock 
7:30—Bible B reakfast 
7:45—Musical Clock 
8 05—Musical Clock 
8:30—Family Altar 
9:00—Morning Edition. 
9.15—Strike Up the Band 
9:45—Church in the Wildwood 
10:05— Slim C arter 
11 05—For Women Only 
11:30—Treasury S tar Parade 
11:45—Listen to Liebert 
12:00—News at Noon 
12:15—The Streamliners 
1 05—Barrei-O-Dough 
1:30— Farm Security Talk 
145—Waltz Lives On 
2:05—Record Session 
2:45—'W arm Up Time 
3:00 —Pittsburgh at Cincinnati 
5:15—Teddy Powell 
5:30— Komic Klub Parade 
5:45—From A to Z 
6:05— Baseball Scores 
6:15— Uncle Sam 
6:30—Sports Roundup 
6 45 - Special Program 
6:50—Victor Arden 
00—Evening Edition 


By WILLIAM RITT and CLARENCE GRAY 


I MUST CLOSE THE CRYSTAL 
DOOR UNTIL THEIR RETURN- 
I F T H E Y D O R E T U R N / , 


FELIX THE CAT 
BUSINESS REASON! 


Republic Steel Corp ................... 18 4 
Radio Corp 
....................... 
104 
Rem Rand 
......................... 
174 
Reynolds Tob Со В ................... 31 
Soeony Vacuum ........................... 13 4 
Std Oil oí N J ............................... 56' . 
Std Oil of Col ................................ 38 
Std Oil of Indiana ....................... 34 4 
Studebaker 
................................... 124 
»wart W a r n e r ........................... 13 4 
*td Gas A Elee- .................... 
14 
Sears Roebuck 
........................... 78 4 
Standard Brands ....................... 
74 
Texas Coip ................................... 514 
United Drug 
....................... 134 
U S Steel ....................................... 544 
U S Steel pfd ................................1194 
U S Rubber ................................. 424 
Union Car A Car ...................... 83 4 
United Air ................................... 834 
United 
Corp 
.................... 
14, 
United G аз Imp .......................... 
9 4 
Vanadium Corp .......................... 23 
W arner Bros .............................. 14 
W'es ting house E l e e ...................... 94 
Wool worth Co .............................. 39! 
Yellow T A Cab ...................... 16^ 
Young Sheet A T 
................ 3 5 * 


dium to forestall a possible outbreak . ........................ 
of the race rioting which plagued Í 7:15—Hollywood Headline* 
Detroit. Monday and Tuesday. 
; * 30~ Рг^ 
M-rtm 
Jeft Heath, who struck out four j 
straight times in the opener won ! 
the nightcap with his homer in the 
eleventh inning with one aboard. 
In a night game at Philadelphia, 
interrupted for an hour and five 
minutes by a practice blackout, the 
4 
Boston Red Sox defeated the As 
* 
I to 0. 
Leon Culberson’s home run 
in the fourth inning provided the 
winning punch. 


DONT УА LIKE 
МУ VICTORY 
GARDEN SIR? 


Freddy M artin 
7:45—Billy Leigh 
8 05—Danceland 
9:05 — Danceland 
9:50—Final Edition 
9:55—Sports Sum m ary 
10:00—Sign Off 


6:30—.John В Kennedy 
6.45—The World Today 
6:56—Jos. Harsch, News 
7:00—1 Lov» A Mystery 
7:15—H ariv Jam es 
7 30—Record Shopper 
7 45—Monitor News 
8:00—Roma Comedy Show 
8 30—Death Valley Days 
8:55—News 
9:00—Major Bowes 
9:30—Freddie Shaffer oreh. 
10:00—The First Line 
10:30—Columbia Talks 
I 10:45— Bobby Tucker's Voices 
' 11:00—News 
' 11:10— Quincv Howe 
a r e 
11:15—Baseball Scores 
O f 11:20—Joan Brooks, Songs 
i l l : 30—-Man Behind the* Gun 


Г 
* 


The annual cost of fox hunting 
in 
England during normal 
times 
averages between 50 and 60 million 
dollars. 
This 
Includes 
the 
per- j 
m anent maintenace of homes in the I 
country, the keep of grooms and; 
hunt servants, horses, dogs, and the , 
elaborate equipment necessary for,' 
participation 
In 
this 
sport. 
— «— ^ 
. 
In Mexi'-o many ’anguages 
habitually 
spoken. 
The 
list 
•native” languages is 125, To these j lJ-JSlJJJSanS« 
may be atldod .1 few others recently j 
discovered. All languages in Mexico | ADVISES 
TRUCK 
PROTECTION 
ire divided mto five large linguistic ! 
T 
J 
, 
groups. 
In order <hat trucks of Richard 
G. Stewart assigned to E. F. Scanlon 
and Frengel Motor Truck company 
and which are used as auxiliary lire 
trucks be protected by insurance. 
Solicitor 
R. 
M. 
White 
informed 
council 
todav 
that 
the 
titles of 
both should be vested in the city. 
After the war they can be certified 
back to their owners, he stated. 


No m atter what anthropologists 
.say, a race that reverts to savagery 
in war is a savage race with only a 
veneer of civilization. 


WE HAVE A 
NET ACROSS AT 
THE MOUTH OF 
THE RIVER, SIR» 
THEY'LL NOT 
GET O U T - 


ARE YOU 
SURE THEY 
OIDNT SET 
OUT BEFORE 
YOU BLOCKED 
THE CHANNEL? 


NOT A CHANCE 
OF THAT, SIR ! 
THE FIRST TWO 
BOATS WERE 
BLOWN UP» 


YES--SCHUFT^ 
BOAT IS STILL 
HERE IN 
THE RIVER. 
BUT WHERE? 


t%4«. 


Anv 
Chair 


ELASTIC KNIT SLIP COVERS 


Protects New Suites! Makes Old Suites New! 


* 
2 
- 
9 5 
« 
s 
. 
* 
4 
- 
9 5 


High grade, ready-made slip covers for every style living room 
suite. 
Choice of new patterns in wanted colors. 
Give your old 
suite new life and b*autv. 
. CONVENIENT TERMS ARRANGED 
H A N E Y ’ S 


THE SHORT WAVE 


r a d i o ! i'l l t a l k 
TO SCHUFT» TELL 
HIM HE HAS NO 
CHOICE BUT TO 
SURRENDER- 


IF ANY 
HARM COMES 
TO ANNE. 
HE NEED 
NOT 
SURRENDER» 


PROOF POSITIVE 


5:45— Home Fires Burning 
*:30— John B. Kennedy 
6:45— The W orld Today 
7:00— I Love A M ystery 
7:15— Harry Jam es 
8:00— Konia Comedy Show 
8:30—-Death V alley D ays 
9:00— Major Bow es 
10:00—The Firet bine 


OPPOSITE POST OFFICE 
ON THE PUBLIC SQUARE 
ON YOUR 
D I A L 


BY G O L LY / I'LL FIN D O UT 
IF HE C A N FOPETELL 
THE F U T U R E -H E L L O , J O N - 
H OW 'D YOU LIKE. TO C O 
TO THE R A C E T R A C K 
W ITH AAE T O D A V ? YO U 
C A N 'T ? SO/VNE O T H E R 


S O /W E O TH E f? T / M E ' 
TH A T'S THE NA/VXE OF 
A 2 0 TO 1 S H O T IN 
THE Tl-tlRD R A C E -I'LL 
STICK A FIVER ON HER 
TO W IN - 


Г 


EIGHTEEN 
NEW CASTLE, PA., NEWS, THURSDAY, JUNE 24, 1943 
Your Wants CLASSIFIED For Your Benelit 
y 


Easy to Use 
AUTOMOBILES 


Automobiles For Sale 
CUMÎfM Want-Ad* 


BUSINESS SERVICE 


Builders* Supplies 


T e n c e n t s p e r line p e r e a c h I n s e r ­ 
tion. 
C o u n t fiv e w o r d s to t h e line. 
S o a d v e r t i s e m e n t a c c e p t e d f o r less 
t h a n 30c. 
All a d v e r t i s e m e n t s , u n l e s s 
by c o n t r a c t , a r e fo r c a s h on ly 
C o n ­ 
t r a c t r a t e s u p o n r e q u e s t . 
T h e N e w s d o e s n o t k n o w i n g l y a c ­ 
c e p t f r a u d u l e n t or m i s l e a d i n g a d v e r ­ 
t i s e m e n t s 
T h e 
N e w * r e s e r v e s th e 
r i g h t to e d i t or r e j e c t a n y c o p y p r e ­ 
s e n t e d 


NOTXCB 
W h e n c l a s s i f i e d 
a d v e r t i s e m e n t 
Is 
i<in m o r e t h a n o n e t i m e w e will n o t 
be r e s p o n s i b l e f o r m o r e t h a n o n e i n ­ 
c o r r e c t i n s e r t i o n . 


LEAVE WANT ADS 


The following stores will be 
help you with your want 
glad 
■ ш4м: 
to 


8. W. 
218 East 
LEWIS 
Long Ave. 


THOS. W. SOLOMAN 
Liberty St., Mahoningtown 


ELLWOOD CITY NEWS CO. 
Lawrence Ате. 


С. L. REPMAN 
Wampum 


THE WANT AD STORE 
29 N. Mercer St. 
New Castle 


TAKE A 
LOOK 


Late Model Selections 


1941 Dodge Deluxe 4-dr. tr. Se­ 
dan. 
Low mileage; good tires; 
fully equipped. 


1941 Plymouth 4-dr. tr. Sedan. 
Two-tone, blue color; one owner 
car; A -l. 


1941 
Chevrolet 
Special 
Deluxe 
Club Coupe. 
Dark green color; 
good tires; low mileage. 


Many Other Makes and Models 
to Choose From. 
J. R. Rick Motor Co. 
470 E. Wash. St. 
Phone 3572 


P H O N E 537 fo r y o u r B u ild e r W eeds. 
C o m p lete e to e k s a v a ila b le . R ap id d e­ 
liv e r y . 
D a v ie C oal aad S u p p ly Co. 
150t26— 10A 


FINANCIAL 


Business Opportunities 


Woman’s Realm 


S T A R T I N G M o n d a y , J u n e 28, 
O p e n 
fo r 
b u s i n e s s . 
A p p o i n t m e n t s 
no w . 
E l e a n o r C r a w f o r d B e a u t y Shop. 1582 
1 6 9 14— 12 


S P E N C E R I n d i v i d u a l l y D e s i g n e d C o r ­ 
s e t s a n d s u r g i c a l s u p p o r t s . Hall 5566 
h e f o r e 9 A. M. o r a f t e r 5 P. Al. 
Nell 
W o o d e n ff. 
16 3 12 5 *— 12 


Insurance 


it 


1936 D O D G E p a n e l t r u c k f o r sale. I n ­ 
q u i r e C o h e n ’s M a r k e t , 
402 E. 
L o n g 
Ave. 
16716— 5 


Accessories, Tires, Parts 


ANNOUNCEMENTS 


Lost and Found 


L O S T — Six 
No. 
2 
r a t i o n 
books, 
in 
b r o w n 
f o l d e r . 
P l e a s e 
n o t i f y 
N ick 
K a t a k e s , 
1 320 
H o w a r d 
W a y o r call 
6451-R. 
I f — 1 


L O S T — No. 
B e a v o - St. 
W 
I ' a l l s St 


2 
r a t i o n 
bdfok 
V i c i n i t y 
R e t u r n D. R. X u z u m , 27 
I f — 1 


L O S T — W a r 
267236-31 7. 
r a t i o n 
hook 
one. 
P h o n e 571 6-R. 
It 
No. 
'— 1 


L O S T ' ­ 
a i d e r 
1er. 411 


-Seven No. 2 r a t i o n books, in 
P l e a s e n o t i f y M r s . A n n a Mil- 
S a m p s o n . 
169t3*— 1 


Personals 


W E L L E R ' S 
H O M E - M A D E 
C a n d ie s . 
F a r m e r ' s M a r k e t , S o u t h Mill St. J u n e 
25. 
I f — 4 


V I C T O R Y 
y o u r s now . 
Book S h o p , 


G A R D E N 
B O O K S — G et 
I t ’s not 
too la t e ! 
T h e 
110 N o r t h Mill. 
I t — 4 


F J S H I N G T A T K L E w a n t e d . C o m p l e t e 
line of f i s h i n g t a c k l e f o r sale. W e s t ­ 
ell's. 3 44 E. W a s h . 
1260-J. 
I t — 4 


F U L L S I Z E L O T S , d o u b l e a n d 
s.in- 
g ! e e r a ves, in C a s t le vie w C e m e t e r y . 
Call 
56-J. 
I t — 4 


W A N T E D - 
to F a r r e ll. 
C all 
3960. 


-R id ers, fron t N ew C a stle 
13 rou n d trip tic k e ts , $6. 
167t6— 4 


S P E N C E R I N D I V I D U A L h e a l t h a n d 
m e d i c a l g a r m e n t s . C all 1115-J, b e f o r e 
9 A M 
a f t e r 5 P. M. 
M rs. B acon. 
167t6 — 4 


G L A S S E S r e p a i r e d , 
f r a m e s w e ld e d — 
w h i l e y o u 
w a i t . 
A r t h u r 
W. 
Meek, 
' J e w e l e r , n e x t A l d e r m a n G r e e n , 2550-J 
16 616 *— 4 


F A R M E R ’S M A l t K E T w ill o p en F r i ­ 
d a y e v e n i n g , J u n e 25th w i t h a full 
li n e of f a r m p r o d u c e . 
166to— 4 


A V O I D T H E R U S H * 
H a v e y o u r c a r 
i n s p e c t e d n o w ! 
B r o w n ' s G a r a g e . 120 
Apple W a y , P h o n e 359. 
1 62t 14 
t 


F R O Z E N C U S T A R D , m i l k s h a k e s , d e ­ 
l i c io u s s a n d w i c h e s . A n d e r s o n ’s G rille , 
.Moravia a t V ia d u c t. O p en 'til 12 P. M 
154t22*— 4 


Buy Here! 
New Synthetic 
Pre-War 
Tires 
We 
h a v e the 
ALL MAKES, 
Buy Here . . 
Money! 


largest stock of 
ALL SIZE Tires. 
. Save Time and 


RECAPPING 
VULCANIZING 


We 
day 
are working 24 hours 
to keep up with your 
each 
tires. 
ONE DAY SERVICE 


NO CERTIFICATE NEEDED 


Bring Them in—Roll Them Out 
Them in—Roll 
Today! 


EVERY SIZE PASSENGER, 
TRUCK, FARM TRACTOR 


Thousands of Satisfied Custom­ 
ers. 
Ask Your Neighbor Who 
Does Their Work. 


GENERAL 
TIRE SERVICE 
19 South Jefferson St. 
Cross from Post Office 
Phone 5580 


S T A T E F A R M i n s u r a n c e h a s s a v e d 
c a r owners e v e r 50 m i llio n d o ll ars. 
Lot u s save y o u a f e w d o ll a r s . 
De- 
Lace Cole. 2323, 4180. 
I t — 13Л 


S I C K N E S S 
A N D 
A C C I D E N T i n s u r ­ 
a n c e ! 
N o n -c a ncel lable, 
g u a r a n t e e d 
r e n e w a b l e . 
F u ll 
c o v e r a g e , 
m e n 
a n d 
w o m e n 
H o s p i t a l i z a t i o n , 
I n d i v i d u a l 
a n d f a m i l y g r o u p s . E u g e n e A. M a y - 
field, 201 J o h n s o n B ldg 
P h o n e 4261. 
1 5 5 121— 13A 


F O R 
SAXiE— C o m p lete 
b e a u ty 
sh op 
e q u ip m en t. 
M o d ecra ft fu r n itu r e and 
b o o th s. P r a c tic a lly n ew . A lv ir a S o tu s, 
412 S h erid a n A v en u e. 
C all 748. 
It* — 31 


Money To I/oan 


M O R T G A G E 
M O N E Y 
a v a i l a b l e 
on 
f i r s t c l a s s h o m e s , i n t e r e s t r e d u c t i o n 
p lan. 
D o lla r S a v i n g s A s s o c i a t i o n , 10 
E a s t St. 
I t — 22 


LIVESTOCK 
MERCHANDISE 


Wanted—Livestock 
Fuel, Fertiliser 


W A N T E D - 
A n y breed . 
C a l v e * a n d y o u n g sto c k 
Gall 2 0 5 5 -R. 
17012— 29 


MERCHANDISE 


Miscellaneous For Sale 


INSTRUCTION 


Instructions 


L E A R N 
T O 
S E W 
t h e 
r i g h t w a y ! 
C o m p l e t e d e t a i l s In c u t t i n g a n d f i t ­ 
t in g 
G o m e In f o r a d d i t i o n a l I n f o r m a ­ 
tion 
S i n g e r S e w i n g C e n te r , 33 N o r t h 
Mill St. 
1 50t26— 24A 


Repairing 


R O O F I N G A N D T I N N I N G — F u r n a c e 
r e p a i r i n g . 
S. 
E. 
H a g u e . 
23* 
W e s t 
M o o d y A v e . 
C a ll 509 0-W. 
17013*— 15 


F O R R E F R I G E R A T O R s e r v ic e , 
call 
C. A. B r i c k n e r , 6669. All w o r k g u a r ­ 
a n t e e d 
. 
i t __ 15 


LIVESTOCK 


Pet Stock, Poultry and Bees 


S P R I N G E R S P A N I E L , 6- m o n t h s - o l d . 
R e a s o n a b l e price . 
I n q u i r e E a rl T r i t t , 
I’a r k G a t e , Ell wood Cit y, Pa. 
170t3*— 27 


S I N G E R s e w i n g m a c h i n e , s e t of g o lf 
c l u b s w i t h g e n u i n e l e a t h e r hag, 34x34 
ste**l safe. E p i p h o n e g u i t a r w i t h ca se, 
H a w a i i a n steel g u i t a r w i t h r a s e . Call 
2940 -J , e v e n i n g s a f t e r 6 P . M . 
17»‘t2 * — 30 
CANVAS 
C a n v a s 
c o v e r s 
m a d e 
to 
o r d e r — a n y 
size. 
C o v e r s 
f o r 
f a r m 
m a c h i n e r y , 
trucker.«, c o n t r a c t o r s o r f o r a n y use. 
W e 
h a v e 
c a n v a s 
in 
w h i t e , 
b r o w n , 
g r e e n — in all w e i g h t s 
A w n i n g nint«- 
rial in s e v e r a l p a t t e r n s 
A l s o f a n c y 
f o r c h a i r c o v er* . 
A w n i n g 
m a t a r í a ! 
by th e l a r d . 


F O R Q U A L I T Y C OA L , aand, g r a v e l , 
c e m e n t 
b lo c k s 
a n d 
h u m u s 
P h o n e 
4062. 
M a x w e ll & G i b s o n 
L50t26— 33 


S P E C I A L P R I C E S f o r c o a l, d r i v e w a y 
l i m e s to n e , 
s a n d 
a n d 
g r a v e l . 
P h o n e 
4480. 
A 
G r a z ia ni & Sun. 
1 5 П 2 5 — 33 


Л N NO Г N С Г N G :— ЕСТО, 
d u s t - p r o o f 
coal. 
H e a t a s you like It, w h e n y ou 
w a n t It. 
A. S c a ra z z o . P h o n e 28. 
151125— 33 


MERCHANDISE 


Muaical Instrument* 


F O R 
S A L E — P l a n o 
h i 
b a s s ; f o r e i g n m a k e . R ea; 
B ox 468. N e w s . 


c o rd im i. 
120 
ЮПИ ble W r i t e 
1t*~ 35 


P I A N O T U N IN G , r e p a i r i n g p r o p e r l y 
done. 
A. G. C r a w f o r d arid Son. r e g ­ 
i s te r e d 
t u n e r s . 
P h o n e 
1582. 
150t 26 *— 35 


REAL ESTATE FOR 
RENT 


Apartment* For Rent 


T H I R D 
F L O O R 
u n f u r n i s h e d 
m e n t , 3 . r o o m s , h e a t a n d w a t 
n ls h e d , 130 p e r m o n t h . 
3 0 2 ’a 
13 


C H A M P I O N 
A N D 
W il d w o o d 
roal*. 
Call 4295— Fonniielle’s, 
I 50t26— 33 


U p h o l s t e r i n g m a t e r i a l s , in red, S p a n ­ 
isi» a n d s e v e r a l s h a d e s of red, g i e e n , 
b lue, 
b r o w n a n d 
w h i t e a n d 
s e v e r a l 
o t h e r c o lo r s 
W e b b i n g , c o t t o n 
b a t ­ 
ti n g a n d e v e r y t h i n g fo r u p h o l s t e r i n g 


See u s f o r y o u r n e e d s. W e h a v e m e t a l 
p o lish f o r e v e r y k in d of silv er, b r a s s 
a n d h o p p e r. 
S h o e poli sh a n d b r u s h e s . 
Red. b r o w n , b lac k . 
T h e f i n e s t 
i m ­ 
p o r t e d po li sh . 


B UY N E X T w i n t e r ' » s u p p l y of coal 
t h i s s u m m e r . 
P la c e y o u r o r d e r no w . 
P h o n e 4270. B o y le s Coal A S u p p l y Co. 
15nt26— 33 


Produce 


N E W A P P L E S , 2-1 bs. 25c; c u c u m b e r s , 
2 for 15c 
F l o r i d a Juice orange.«, 48c 
do* ; |c< « old w a t e r m e l o n s . 
F r u i t la n d 
O p e n A ir M a r k e t , Old P e n n e y S t a t i o n , 
E. W a s h . 
I t — 32A 


Radio and Electrical Merchandise 


F O R H A L E - з 
Wire l n » u l » t e d r a n g e 
c a b l e fo r e l e c t r i c stove, 
P h o u c 30 I2 - J 
Tt* -35A 
Fluorescent Lighting 
L a m p T u b e s 
T H E H A M I L T O N 
L a m p S t a r t e r * . 
CO. P H O N E 3810 
Í 66t6* - - 35A 


T W O 
2-ioofn 
a p a r t m e n t s 
f u n 
for r e n t ; a d u l t s o n l y ; r e f e r e n t i 
W . W a s h i n g t o n St, 
16§t; 


u s h e d 
6 Ht 
* -43 


F U R N I S H E D 
a p a r t m e n t s 
2 
a n d 
3 
ro o m s , p r i v a t e h a t h ; all u t i l i t i e s f u r ­ 
n is h e d . 
701 C r o t o n Ave.. 4 427-R 
167141 
4.1 


3 -R O O M 
B u t l e r A 
f u r n i s h e d 
a p a r t m e n t . 
8 J 6 
- 4 3 


P H O N E 1014 
" T h e m o s t c o m p l e t e l y 
e q u i p p e d 
r ad io s e r v i c e s h o p in 
t h e 
c it y ." 
A l e x a n d e r , 116 N 
Mill St 


F U R N I S H E D A P T ., p r i v a t e ba 
e n t r a n c e . 
S u i t a b l e 1 o r 2 a d u l t 
u r d a v. 42" E O a rfim iâ A ve 
j s 


th 


4.3 


1 63t 1 


F U R N I S H E D 
b a t h 
a n d 
p ri 
Gall 6215-R, 


a p t 
a te 
4 
ro o m s , 
e n ti atice 
16 


p r i v a t a 
A d и И я 
Г! 6— 43 


R O O F I N G a n d s h e e t m e t a l w o rk . F r e e 
e 
i m a t e s ; 
w o r k 
g u a r a n t e e d . 
Ball 
F u r n a c e a n d R o o f i n g Co 
Cali 3S05. 
1 6 7 16 * — 15 


R O O F I N G a n d T i n n i n g — L e a k y r o o f s 
a n d g u t t e r s r e p a i r e d . F r e e e s t i m a t e s . 
S h e p h e r d . 
934 
M o r to n . 
P h o n e 
3783. 
15 412 2 * — 1 5 


P L A S T E R I N G 
C all 13 2 3 -J— 7 
a n d 
a. m. 
w a t e r 
p r o o f in g , 
to 8 p. m; 
16716*— 15 


DOG, F O R S A L E — T h o r o u g h b r e d D a l ­ 
m a t i a n 
dog. 
1- y e a r - o ld . 
A 
b e a u t y . 
R. 
D. 
M c C lu r e , 
2101 
P e n n s y l v a n i a 
A ve. P h o n e 5 3 Ì9 - J . 
I t * - 27 


F O R 
S A L E — S m a l l 
black 
a n d 
tan 
T e r r i e r s . 
W i l l a r d 
H o u k , R o s e Stop, 
road. R. D. No. 1. N. C. 
169t2*— 27 


Cattle, Horses, Vehicles 


F O R S A L E — O n e I.H.C. t h r e s h e r , 28" 
on 
r u b b e r . 
O n e 
17x22 
h a y 
p a c k e r . 
C a r l B. C o n r a d , R. L>. 2. P u n x s u t a w - 
ney. 
P h o n e 
1125-M, 
P u n x s u t a w n e v. 
1 6913— 28 


R O O F I N G , t i n n i n g , f u r n a c e s . R e p a i r 
w o r k a s p e c i a l t y . P r o m p t ser v ic e. 
W. 
B 
K i n n e y , 214 E. 
L ong. 
C all 7031. 
Ifft24*— II 


R E P A I R S f o r a n y m a k e o f f u r n a c e . 
S m i t h F u r n a c e Co. 
P h o n e 406. 
150126— 15 


EMPLOYMENT 


Female 


W A N T E D — G ir l 
f o r h o u s e w o r k ; 
e x ­ 
p e rie n ce d . N o l a u n d r y o r c o o k in g . Call 
3316. 
4 0 S E. M o o d y Ave. 
.1 70it2— 17 


W A N T E D — E x p e r i e n c e d 
b e a u t y 
o p ­ 
e r a t o r . G o o d w o r k i n g c o n d i t i o n , in a 
s h o p 
t h a t 
p a y s 
e x c e l l e n t 
s a l a r y 
o r 
c o m m i s s i o n . 
W r i t e B o x 4 78, N e w s 
I t * — 17 


F O R 
S A L E — O n e 
1 3 - m o n t h s 
obi 
t h o r o u g h b r e d G u e r n s e y h u ll; o n e l i ­ 
m o n i li * old G u e r n s e y bu ll . 
I n q u i r e 
R r a a t z S e rv ic e . C r o t o n A ve . 
P h o n e 
4951. 
1 7 0 12— 28 


221 W. J. BRENNAMAN 
C R O T O N . 
P H O N E 1149. 
I t — 30 


P I N G 
P O N G 
u s e d ; 3-ply, ^ 
Call 1403. 


T A B L E , 
nev e: 
been 
-in c h p ly w o o d . C h e a p . 
It * — 30 


G O O D R A D I O S , b a b y b u g g i 
e r s a n d w a g o n s . 
S c o o t e r s 
c y c l e s w a n te d . W e s t e ll 's , 34 4 


js, BtrOll- 
a n d 
tri- 
E. W a s h . 
I t — 60 


J I G - S A W , j o i n t e r , 
p o w e r s a w , e a c h 
m o u n t e d 011 iron st arni a n d e q u i p p e d 
w ith m o to r« . *25 e a ch . 
I n q u i r e 83" 
B u t l e r Ave. 
I t * — 30 


G A L V A N IZ E D W IR E 
No. 12. 13 a n d 1 4 - g a u g e a v a i l a b l e in 
li m i t e d 
a i n q u n t s . 
I d e a l 
f o r 
fe n c e 
c h a r g e r s . 
L a s t c a ll on w ir e. 
D o n ’t 
dela y . 
W E L L E R 'S H A R D W A R E 
207 N. L i b e r t y , 
Gall 2039. 
11 — 2^ 


B A L L O O N 
T f R E 
b ic y c l e s 
w a n t e d . 
B i c y c l e s r e b u i l t a n d r e p a i r e d . A c c e s ­ 
s o r i e s 
a n d 
r e p a i r 
p art-c 
W e s t e l l ’s, 
344 
E a s t 
W a s h i n g t o n 
St., 
1260-J. 
I t — 28 


F O R 
S A L E — H o u s e h o l d 
go o d s, 
t w o 
w a g o n s , 
t r u c k 
b ody, 
s le d g e s, 
h a m ­ 
m e r s , log c h a i n s , w h e e l - b u r r o w * . 
215 
N. L i b e r t y St. 
Phon»* 2794. 
I t — 30 


W A N T E D T<> S E L L - 
s t e p p u m p s , sir.«* *>Ч* 
tu g . 
9x20. 
Put 
$18 
P h o n e 
8034-.I-21. 


- A p a i r of a i r - 
d o u b le A. A ls o 
d o w n f o r rug. 
I t * — 30 


F O R 
S A L E — E a r p h o n e 
A e o n s ti o o n , 
Good a s n e w — n e v e r u sed . $35. 
Sold 
f o r $9" 
Dr. E. L. Youn g, o v e r D a v i s 
S h o e S t o r e 
169t4— 30 


ICE COLD 
WATER­ 
MELONS 
ANY TIME 


At No Extra Cost 
Quality Guaranteed 
Routman’s Farm Mkt. 
635 E . W a sh in g to n — On th e H ill. 
Fresher and Better Farm 
Produce 


E X P E R T R A D I O eerv fc* by t r a i n e d 
r a d i o t e c h n i c i a n 4 
W e s p e c i a li z e 
in 
P h i leo. R.O.A. 
V ic to r a n d Z e n i t h r e ­ 
p air s. 
P e r e l r n a n ’s, 129 E. 
W a s h i n g ­ 
ton, P h o n e 108. 
16HI5-— 35Л 


1 - F¡<)* *.M 
e f f i c i e n c y 
v a t e Ь и tii a n d s h o w 
nis h ed . 
P e n n A pts , 
9058 o r 5379-J. 


a pa r t m 


360 Ne 


Pri- 


c * 
* 4 


House* For Rent 
Flowers, Plants, Seeds 


F E W 
sa le. 
P h o n e 


B G S H E L 
M rs 
A, E 
81 12-R-I. 


S E E D 
p o t a t o e s 
f o r 
M c G r e a r y <v S on- 
170 t 2 — 36 


P L A N T S 
F O R 
S A L E — C e l e r y 
per*. 
c a b b a g e , 
t o m a t o e s . 
75 
h u n d r e d . 
68 
E i g h t h 
St . 
Bes 
Pa. 
168(3* 


p e p ­ 
p e r 
e m e r , 
-ЗЙ 


I t — 33 A 


F A R M E R ’S M A R K E T w ill o p en 
d a y e v e n i n g , J u n e 25th. w i t h a 
line o f f a r m p r o d u c e . 
16615— 


F r i - 
full 
33 A 


Household Goods 


ATTENTION FARMERS! 
100,000 L a te C abb age P la n t* . 
L a t e F l a t D u t c h a n d S h o r t - S t e m 
B a l l - h e a d s . 
P la n t N o w ! 
» 7 th e hun d red or tb o n ea n d . 
Welker’s Greenhouses 
P H O N E 8877. 
1 67 t 6 


LA W N 
M < > W К P.S 
-ha rpen» d 
Old 
lav*. 1u rnovV er» \s h n t e d f», ! |*Я t*. 
L a w n 
m o vv e r s 1for •*;« 1 »*. 
W< « 
4 t E 
Wa»«h 
St . 
Phor le 1260- J. 
* — 4 6 


E A S Y Tk ; r m h a r r a n g e d 
ОП rif le s a n d 
ft Li 0 î g u n * 
T r a d e old g u n 
in 
We* t e i l ’s. 
314 
К 
S\' a * h ¡ f ig ton St.. 
1260-J. 
t — 46 


F O I I 
R E N T — J u l y a n d 
A u g u s t . 
Г о 1- 
tag#>. a'or;«g Sll pp e r y Roc к . ele e tr 
Referen«» •v Ga 11 3134 
1 6 ’«t3 
—-44 


Wanted To Rent Or Lease 


36 


W A N T E D TO R E N T — 5 room h o m e 
and 6-r oom h onse. w ith proepeot 
b u y in g ; al*o 5-r oom apartm ent. Wri 
B ox 475, care of N e w * Office. 
169t3— 47 


a*e 
V 


S P E C I A L P R I C E S — A ll kin d « o f v e g ­ 
e t a b l e a n d f l o w e r p lan t* . 
941 c o r n e r 
L u t t o n a n d S o u t h Mill. 
16*t5*— 36 ! 
REAL ESTATE FOR 
SALE 
Victory Garden Needs 
G AS R A N G E , all w h ite, t r a d e in; fine 
c o n d i t i o n ; 
W h i t e 
S ta i 
R e a s o n a b l e . 
Q u a l i t y F u r n i t u r » . 335 E. W a s h i n g t o n 
170t2* - 3 4 


Farm* For Sale 


M A Y T A G 
g a s o l i n e 
m o t o r 
fo r 
«ale. 
A ls o e le c tr i c m o t o r s , $7.95 up. 
W e s t ­ 
ell*, s 344 E. W a s h i n g t o n St., 
126«'-.!. 
11— l ì 


U S E D G A S 
d a v bed. obi 
s i n k s . 224 S. 


R A N G E , h e a t i n g s t o r e s , 
l u m b e r , ice box a n d f l a t 
J e f f e r s o n . P h o n e 2287-li. 
1 e r» 12— 30 


G I R L O R W O M A N — S t a r t $15 w e e k 
a n d b u s fa re , g e n e r a l h o u s e w o r k . S t a y 
n i g h t s ; m o d e r n c o u n t r y h o m e . E x p e ­ 
r i e n c e a n d e x c e l l e n t r e f e r e n c e s n e c e s ­ 
s a r y . 
C a ll 
N e w W i l m i n g t o n , 
69. 
I t * — 17 


W A I T R E S S 
n o t n e c e s s a r y 
R e s t a u r a n t , 1 


W A N T E D — E x p e r i e n c e 
A p p l y in p e r s o n . R o m a 
s. M e r c e r . 
17 0t2*— 17 


F O R S A L E — B l a c k m a r e , c h e a p ; f r e s h 
G u e r n s e y c o w a n d calf, 
1 0 - m o n t h s - 
oid; 
G u e r n s e y 
b u ll . 
2 - h o r s e 
c o rn 
w o r k e r ; 5 b u s h e l se ed p o ta t o e s . J o h n 
Kline, S h e e p Hill. P h o n e S103-J-21 
169t2* — 2S 


K E Y S m a d e a n d f i tt e d . L o c k s opened, 
c o m b i n a t i o n s c h a n g e d . 
B o b 's 
C ycle 
& L ook S e rv ic e , N. J e f f e r s o n . 
1$ 8 t5 * — 30 


H E L P W A N T E D — Cook a n d a s s i s t a n t 
c ook f o r Y.W.C.A. C a m p , J u l y 3-31. 
Gall 6120. 
i t * — 17 


W A IT R E S S W A N T K D - 
In n . No. 6 E a s t St.. C i t y 
- A p p ly D u t c h 
I t * — П 


1 70t2- 


S P E N C E R S U P P O R T S f o r 100% e f f i ­ 
c i e n c y on y o u r w a r Job ( h o m e , f a c ­ 
to r y , f a r m ) . 
Call R e g i s t e r e d S p e n c e r 
C o r a a t i e r e , 6658-J. 
Mrs. F a y B ailey. 
154t2 2*— 4 


M O N E Y O R D E R S 
D a y or N ig h t— R e g u la r r a ta s. 
T h e 
B u s D ep o t, P h o n e 3900. 
N o r th J e f ­ 
fe r s o n S t. 
150t26— 4 


Wanted 


W A L L P A P E R 
A N D P A P E R - H A N G ­ 
I N G S e rv ic e . 
G r o d e n . 639 E. W a s h . 
T h o n e 5152. a f t e r 7 . M. 
1 7 0 tJ — 4A 


W A N T E D — B u y e r s 
f o r 
o u r 
6 
lb. 
b o x e s 
of 
b a c o n . 
$1.19. 
1 
p o i n t 
p e r 
lb. 
C o h e n 's , 402 E a s t L o n g Ave. 
I 6 1115— 4A 


R E C A P P IN G — V U L C A N IZ IN G 
A n y si z e t r u c k o r p a s s e n g e r c a r ti re . 
R e c a p s all m a d e u p 
N E W A N D U S E D T IR E S ! 
We a r e tlm o n l y s h o p o p e r a t i n g in 
L a w r e n c e C o u n t y 
t h a t c a n 
p u t 
t h e 
p r o p e r t h r e a d w i d t h 011 a 650 16 a n d 
up p a s s e n g e r c a r ti re . C o m p a r e ! 
T R A V E R S T IR E S E R V IC E 
117 E. F a l l s St. 
P h o n e 7 85 
16 7 t6 — 6 


W A I T R E S S W A N T E D — A p p l y in p e r ­ 
son. 
K e e f e ’s C a fe , S o u t h Mill St. 
I | g t 3 * — 17 


W O M A N to c a r e f o r i n v a l id , a n d do 
l i g h t h o u s e k e e p i n g 
R o o m , b o a r d a n d 
w a g e s . 
P h o n e 14S1-W. 
16$t3* — 17 


WHEEL 
A l i g n m e n t 
a n d 
b a l a n c i n g 
w ill 
y o u r t i r e s a n d m a k e y o u r c a r 
b e t t e r . 
K a l a j a i n e n ’s C o llisio n 
ice. 3960. 
1 67 


s a v e 
d r i v e 
S e r v - 
16— 6 


W A N T E D — F u r 
p e rs o n . F e d e r a l 
in g ton. 


f i n i s h e r . 
F u r s , 203 
A p p l y 
in 
E. W a s h - 
16 7t6 — 17 


O N E u se d p o t a t o p l a n t e r ; o n e 1- h o r s e 
c u l t i v a t o r ; t h r e e w a l k i n g p l o w s ; t w o 
g r a i n d ri ll s ; o n e 1 -h o r s e # o r n p l a n t e r * . 
U n i v e r s a l S ale s , M a h o n i n g t o w n . 
Call 
512. 
1 69t2— 28 


F’O R 
S A L E — B r e e d i n g 
so w s . 
Ha r* 
l a n s b u r g R o a d , a c r o s s W e s t ’s G a r a g e . 
A llen S a b l s h . 
1 68t3* — 28 


A T T E N T IO N F A R M E R S ! 
P u n c t u r e d t r a c t o r t i r e s r e p a i r e d . W e 
a r e t h e o n l y s h o p in W e s t e r n P e n n ­ 
s y l v a n i a t h a t h a s t h e e q u i p m e n t to 
r e p a i r l a r g e t r a c t o r tires. 
T R A V E R S T IR E S E R V IC E 
117 E , F a l l s St. 
« P h o n e 785 
16716— 28 


Male 


Garages—Autos For Hire 


F O R R E N T —G a r a g e , d o w n t o w n . I n ­ 
q u i r e 20 N. B e a v e r St. 
I t * — 7 


Auto Painting and Repairs 


F O R A G O O D M O T O R t u n e up. see 
“T o d d y " a t t h e S t a t e A u t o S a l e s Co., 
30 S. M e r c e r St. 
P h o n e 2600. 
I t — 8 


W E B U Y old g o ld a n d s i lv e r , b r i d g e - 
w o r k , etc. «»Jack G e r s o n , j e w e l e r , c o r ­ 
n e r o f W a s h i n g t o n a n d Mill s t r e e t s . 
150t2 6— 4A 


AUTOMOBILES 


Automobiles For Sale 


W E P A Y C A S H 


A n d 
t o p 
p r i c e s 
f o r 
u s e d 
c a rs , 
a n d 
s u g g e s t 
t h a t 
y o u 
s ee 
u s 
b e f o r e b u y i n g or s e llin g . 


W R E C K S R E B U I L T — P a i n t m a t c h e d . 
F e n d e r 
w o r k 
o u r 
s p e c i a l t y . 
B l e w ’s 
P h o n e 1023. 
W r e c k e r se r v ic e . 
167t6 — S 


W E C A N R E P A I R a ll t y p e s o f c r a c k s 
a n d b r e a k s in c y l i n d e r h e a d s , blo cks, 
m a n i f o l d s , 
etc. 
O u r 
w o r k 
g u a r a n ­ 
teed. 
B a i l e y A u t o S u p p l y Co., S o u t h 
J e f f e r s o n St. 
150 t26— 8 


Wanted— Automobiles 


R A R X E S - S N Y D E R 
M O T O R CO. 


T E L E P H O N E 
523«!. 
1 70t3- 


’38 
P A C K A R D Six 
s e d a n , 
b e a u t i f u l 
b lu e f i n i s h , h e a t e r , good 
tire s, 
n e w 
i n s p e c t i o n , o n l y $525; 
’37 D o d g e s e ­ 
d an, ra dio, h e a t e r , new* p a i n t , oxeçl- 
l e n t 
co n d it io n , 
o n l y 
1 sed C a r E x c h a n g e , 
O p e n e v e n i n g s . 
411 
S. 
P h i l l i p s 
Mill St. 
1 7 0 t2 — 5 


’37 M A S T E R Deluxe Chev rolet coach 
E xcellent mechanical condition; heat­ 
e r 
and 
defrosting 
fans. 
Inspected. 
>■295. 
1554-W. 
It*— 5 


Chambers Pays Highest Cash 
Prices for Late Model Cars. 
No Delays. 
Bring Your Title. 
CHAMBERS MOTOR CO. 
825 N. Croton 


W A N T P L E A S A N T o u t d o o r w o r k In 
a b u s i n e s s o f y o u r o w n ? 
G o o d p r o f ­ 
its s e l l i n g o v e r 200 w i d e l y a d v e r t i s e d 
R a w l e i g h 
h o m e f a r m 
n e c e s s i t i e s 
In 
S o u t h w e s t M e r c e r a n d S o u t h w e s t B u t ­ 
ler c o u n t i e s . 
P a y s b e t t e r t h a n m o st 
o c c u p a t i o n s . 
H u n d r e d s in b u s i n e s s 5 
to 
20 
y e a r s 
o r 
m o r e ! 
P r o d u c t s — 
e q u i p m e n t on c r e d i t . 
N o e x p e r i e n c e 
n e e d e d to s t a r t — w e t e a c h y o u h o w . 
W r i t e t o d a y f o r full p a r t i c u l a r s . R a w - 
i e i g h s . 
D e p t. 
P X F - 3 7 7 - 1 4 5 , C h e s t e r , 
P a . 
I t * — 18 


F A R M E R S ! 
r i g h t here. 
W a m p u m ; 
P hillip s. 


G e t 
P i t t s b u r g h 
p r i c e s 
A u c t i o n S a l e s — T u e s d a y , 
T h u r s d a y , 
P u l a s k i . 
À. 
J 6715 *— 28 


H E A R I N G A I D S o f d i s t i n c t i o n ; a l s o 
b a tte rie .s a n d r e p a i r s f o r all i n s t r u ­ 
m e n t s . 
M a u d e M. S in es. 935 W a r r e n 
Ave. P h o n e 36. 
1 6 716— 30 


W A T E R 
S Y S T E M S , 
m i l k i n g 
m a - 
«2h in es, e l e c t r i c f e n c e c o n t r o l l e r s ; e l e c ­ 
t r ic l i g h t i n g p l a n t s — n e w a n d 
used. 
C a s t l e S u p p l y Co.. 448 E. W a s h i n g t o n . 
150t2é —30 


Business and Office Furniture 


F O R 
S A L E — U n d e r w o o d 
t y p e w r i t e r . 
P h o n e 2 9 5 4 -W. 
I t * — 32 


1 937 A L L E N 66 a d d i n g m a c h i n e , in 
go od w o r k i n g c o n d it io n , f o r sale. A p ­ 
p ly R e a f u s Sho p. 
I6 8 t 3 — 32 


F O R S A L E - 
a t 301 S h a w 
•Larg< 
St. 
bo o k case. I n q u i r e 
170t 2*— 34 


T A B L E T O P T a p p a n s t o v e ; g a s logs. 
a n d i r o u s . r u g a n d pad, c o f f e e table, 
end 
ta b le » . 
c a r d 
tabi»- 
s»*t. 
a e r e e n 
d o o rs , a w n i n g s . mlscel la n e o u s h o u s e - 
ho ld arti«*le*. P iu m e 561 7-J. 
l t * — 34 


S P E C I A L s e m i - f e l t m a t t r e s s , r e g u l a r 
$12.50— s a l e $8.95, 
Q u a l i t y F u r n i t u r e 
Co., 335 E a s t W a s h i n g t o n . 
I70t2* — 34 


N E W F U R N I T U R E b a r g a i n s a t l o w ­ 
e s t p r i c e s F o r e v e n i n g a p p o i n t m e n t s , 
p h o n e 61 93. 
27 S o u t h Mill St. 
T h e — 
FURNITURE EXCHANGE 


R O T E N O X E In liquid a n d d u s t 
R i l e y ’s. 355 E. W a s h i n g t o n S 
M o r a v ia St. P h o n e 6677. 
I70t 


fo r m , 
, 910 
— 36 A 


Wanted—To Buy 


S M A L L S A F E , c a s h r e g i s t e r , m o d e r n 
a d d i n g 
m a c h i n e a n d 
p o r t a b l e 
t y p e ­ 
w r i t e r w a n t e d . W e s t e l l ’s, 344 E. W a s h . 
11— 


F O R S A L E — : 
30u f r u i t tree* 
m ile s. 
Nunn" 


re* 
ick 
, 6 - r o o m s 
t o p road. 


House* For Sale 


в* 


W A N T E D - 
enson. 13-S 
-Gas r a n g e . 
P l a i n g r o v e . 
J a m e s S t e v - 
I t — 38 


W A S H I N G M A C H I N E , v a c u u m c l e a n ­ 
ers. e l e c t r i c irons, m o d e r n t a b l e - t o p 
s t o v e s w a n t e d 
Westell*», 344 
E a s t 
W a s h . St. P h o n e 1260-J. 
I f — 38 


P R O P E R T Y 
h a v i n g d o u b l e hou 
electric. Water; on 
r o o m s . 3 g a r a g e s , 
or 
M r s. 
« ' a l b e r i n e 


« se m e r. 
82x150— 
e, 10 - r o o m s. g a s . 
«; ng »• ho u se. 
4- 
See W m . G ; a s s e l 
S w a n s o n . 
j 7o t 6 * — 50 


T W O 
s i n g le 
door. 


p a i r b o o k c a s e 
F r e n c h d o o r ; 
P h o n e 23$7-.J 


doors, g l a s « ; one 
one solid s w i n g 
I t * — 50 


I t — 34 


9x12 G O N G O L E U M R U G , s i n g l e m e t ­ 
al 
bed a n d s p r i n g s , 
3 d o u b l e beds, 
b r e a k f a s t 
set. 
r o c k e r . 
Also. 
B l a c k 
Seal p a c k e t , size 14. 
Call 74$. 
I t * — 34 


S P E C I A L ! 
Solid o a k b r e a k f a s t s e ts, 
5-p ieces, $35; t e r m s . 
Q u a l i t y F u r n i ­ 
t u r e Co.. 335 
E. W a s h i n g t o n . 
17 0 t2*— 34 


Fuel, Fertilizer 


F R E Y 
B R O S —-C h a m p i o n , 
W il d w o o d 
a n d K e n t u c k y c o a ls . L u m p , egg., s t o k ­ 
er. L i m e s t o n e f o r d r i v e w a y s . 
4 15 S. 
Mill 
Phon* 5614. 
17016— 33 


F A R M T R A C T O R S — I m p l e m e n t s a n d 
m a c h i n e r y 
r e p a i r i n g . 
Gall 
W m , 
L. 
R e y n o l d s . P h o n e N. C. S074-.Í-3. 
16813*— 28 


F A R M MAC H I N E R Y — Six fo o t L e e r ­ 
ing 
b in d e r, 
in go od 
w o r k i n g c o n d i ­ 
tion. 
U s e d 
l a s t 
se a s o n . 
Gall 
446 
16 813 * — 2$ 


Feed 


W A N T E D —G a r d e n e r. 
P h o n e 98. 
17 0t2 *—-18 


S T E A D Y e m p l o y m e n t f o r m a n a s g a s 
a t t e n d a n t ; 
goo d 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
Good 
pay . 
B a i l e y 
S e r v i c e 
S ta t io n . 
B u t l e r R o ad . 
1 7 0 12— 18 


Y O U N G M A X — C o lo re d . P o r t e r w o r k . 
H o n e s t , 
r e l ia b l e 
S t e a d y 
p o sitio n . 
P a y l e s s C u t P,ate, E. W a s h i n g t o n . 
1 69 t2 — t$ 


D R U G S — W a n t e d 
R. P. o r Q. A. 
f o r 
s t o r e in m i d d l e size t o w n in C e n t r a l 
P e n n s y l v a n i a . G o o d s a l a r y a n d go od 
h o u r s . 
A p p l y 
Box 
No. 
476. 
N e w s . 
169t2— 18 


Male and Female 


F A R M C O U P L E , m i d d l e - a g e d , w i t h ­ 
o u t 
d e p e n d e n t s , 
f o r 
J u l y , 
A u g u s t , 
S e p t e m b e r . 
M a n to a s s i s t w i t h f a r m ­ 
ing a n d s t o c k ; w i f e t o do h o u s e w o r k . 
F a i r w a g e s , r o o m a n d b o ard . 
W r i t e 
B o x 469, N e w s 
168 t3*— 19 


Situations Wanted 


I t — 9 


BUSINESS SERVICE 


Miscellaneous Services 


^ H . P . & 6-H .P . 
f o r sale. 
A ls o 
W e s t e l l ’s, 34 4 


o u t b o a r d b o a t 
t w o b o a t s a n d 
E. 
W a s h . St., 


m o t o r s 
tr a il e r. 
1260-J 
l t — 5 


W E H A U L A S H E S , r u b b i s h o r a n y ­ 
th i n g . 
B u y j u n k a n d r a g s 
P h o n e 
4316. 
1 6814 * — 10 


C A S H ! 
FOR LATE MODF.L 
ISE D CARS 
Chevrolet-Kevstone Co. 
210 W. Washington St. 
Phone 721. 


M I R R O R S 
R E S I L V E R K D — G l a s s 
b e v e l i n g 
a n d 
e d g e 
g r i n d i n g . 
N e w 
m i r r o r s 
m a d e 
to 
o rd er . 
P l a t e 
a n d 
w i n d o w g la s s . 
P a l k o M i r r o r Co.. 334 
P r o d u c e 
St. 
P h o n e 
625. 
E v e n i n g « 
691 -R. 
16616*— 10 


Builders’ Supplies 


I t — 5 


1941 
P O N T I A C C u s t o m C l u b cO Upe, 
’ adío , 
h e a t e r , 
like 
new . 
$ 1.050 
f o r 
q u i c k s a l f . 
C all 8056-R-2. 
17"t3— 5 


1040 5- PA S S E N G E R C h e v r o l e t s e d a n ; 
r t d i o , 
h e a t e r , 
c o l o r — b la c k . 
L a w - 
r e n c t 
A u t o S a l e s Co., 101 S. M e r c e r 
St. 
P h o n e 
4500. 
l t — 5 


F O R S A L E 
«ian; 
good 
«. o n d i t i o n . 


— 1935 D o d g e 6 4-d o o r sc- 
t i r e s a n d 
goo d 
r u n n i n g 
.04 S a m p s o n St. 
I t * — 5 


N E V - E - L I T E 
( C a s e i n 
P a s t e 
P a i n t ) 
$2 25 
g a l.. 
O n e - C o a t 
e n a m e l . 
$2 49 
ga l.; flo o r p a in t . $2.49 g a l.; t u r p e n ­ 
tine, li n s e e d oil, r o o f i n g 
F r e y Bros., 
415 S. Mill St. P h o n e 5614. 17016— 10A 


A P P R O X IM A T E L I 
in g o o d c o n d it io n . 
4.000 g r e e n s l a t e 
P h o n e 5455. 
I t 1 
10Л 


1 7 - Y E A R - O L D G I R L 
w o u l d 
like 
to 
c l e r k o r t a k e c a r e o f c h i l d r e n . P h o n e 
663 0-W . 
1 7«»t 2*— 20 


W I D O W w i t h g ir l, d e s i r e s to s h a r e 
h o m e o r k e e p 
h o u s e . 
S t a y 
n i g h t s . 
Bo x 477. N e w s . 
l t * — 20 


F O R SAT.E— C l o v e r o r 
in t h e field. 
J e s s e C a r r , 
3, R o u t e 956. 


f im o tliy 
V o lan t, 
lt* - 


h a v , 
R D. 
- 2 8 A 


P IT T S B U R G H C O A L ! 
C ash * C arry 
Ic e . 
Ic e sta tio n h o u rs, 8 A. X . to 8:30 
P .M .; S u n d a y s, 9 A. M . to n oon . L o v e 
Ice & C oal Co., 728 S. M ill S t. P h o n e 
4832-J . 
1 5 7 tl9 — 33 


Q U A L I T Y C O A L is a v a i l a b l e N o w N 
t h e t i m e to fill y o u r co al bin w i t h 
W il d w o o d 
o r 
P i t t s b u r g h 
C h a m p i o n 
g r a d e co al. 
Svveesy Coal Go, P h o n e 
113 
501 W e s t G r a n t St. 
150t26— 33 


F O R S A L E — W a l n u t v a n i t y , d r e s s e r , 
b a b y 
c a r r i a g e 
a n d 
u p r i g h t 
piano. 
P r i c e d f o r q u i c k sale. 
M o v i n g 
Call 
4907 a f t e r 6, P. M. 
170t2*— *4 


F O R S A L E — B a b y 
In g ood c o n d itio n . 
p la y pen w i t h pad. 
P h o n e 47$6-W~2. 
I t * — 3 4 


W A N T E D 
Gall 2954-W . 
TO 
B U Y — U s e d 


O L D 
a ' a r m 
c lo c k s 
w a n t e d , 
a n d w r i s t w a t c h e s , b o u g h t a n d sold. 
W e s t e l l ' s , 344 E. W a s h i n g t o n St. 
I t — 38 


I M M E D I A T E P O S S E S S I O N 
F r o m o w n e r . 
F i v e ro o m house, la; ge 
g a r a g e , m o d e r n G ood i n v e s t m e n t 
X o 
------------ I r e n t ceil in g . 732 B r o o k l y n Ave# R e n t« 
P o c k e t j f o r $35.0«». 
P h o n e 8054-R-23 
I t * 
50 


b»C\ 
l t * l 
■ le. 
38 


N I C E 
H O U S E , 
e l e e t r 
r a g e , a c r e g r o u n d ; New 


VVANTED- 
c o n d l t l o n . 
- S t e a m e r 
t r u n k . 
Call 556$. 
in 
good 
11— 38 


\ 
double 
g a- 
B edford. E n a y 
e r t n s . 
C ell N e w C a s t l e 888-J, 
17 0 t l * — 5 < \ 


A M E R I C A N C O I N c o ll e c ti o n w a n t e d , 
c o m p l e t e w i t h bo ok h o ld e r s . W e s t e l l ’s. 
34 4 E. W a s h . 
P h o n e 1260-J. 
I t — 38 


R E F R I G E R A T O R S . 
w a s h i n g 
m a ­ 
c h in e s , ir o n e r s , s e w i n g m a c h i n e s , r a ­ 
d io s 
w a n t e d . 
H i g h e s t 
c a s h 
p r i c e s 
paid. 
P h o n e 3090-J. 
S u p r e m e Go. 
16 It 15— 38 


M A R S H A L L A V E. 
Si* ro o m s , f i n is h e d t h i r d floor 
wood 
f i r s t 
fio«>r, 
lot 
50x130, 
roof, n e w l y p a i n t e d : g a r a g e , 
occu p ie d . I m m e d i a t e p o s s e s s i o n . 
H arold M. L each . T em p i* B ld g., 267J. 
E v e n i n g s . 
C l a r e n c e 
P. 
C lo ak 
23"h 


ha rd - 
s l a ' e 
>\vner 


A 
403 
B E A U T I F U L 
t a b l e 
L a u r e l B o u l e v a r d . 
l a m p 
17 Ot 
$9. 
3 4 


S P E C I A L ! 
W a l n u t 4-piece b e d r o o m 
s u i t e s . 
$98.0(i 
v alu e, 
$79.50; 
t e r m * . 
Q u a l i t y F u r n i t u r e Co., 335 E. W a s h ­ 
in g t o n . 
17<*t2*— 34 


G A T B S V -B B L T S 
19" to 100" f o r w a s h i n g m a c h i n e » , re- 
{ f r i g e r a t o r s , p u m p s . 
P u l l e y s all sizes. 
C l a u s e n ’s, 
N e s h a n n o c k 
n e a r 
W a s h . 
170 t 6*— 34 


C O A L! 
a t 
“D A V IS ” m ean « a w arm 
h om e. 
P h o n e 537. 
D a v i« C oal and 
S u p p ly Co. 
D o n ’t d ela y o rd erin g . 
150t26— 33 


F O R S A L E - 
C u t f o r s e l f •Timothy 
o r s h a r e . 
a n d c l o v e r hay. 
Call 8075 - J - 2 1. 
16912 *— 28A 


C O A L — W i t h 
e a c h to n o f c o a l sold 
f o r c a s h , w e 
g iv e a n u m b e r e d lead 
pencil. 
Y o u r s m a y 
be t h e lu c k y p e n ­ 
cil. 
C. J. S t r e i b Coal Co. P h o n e 824-J 
I 
168t5— 33 


S A W S , s c i s s o r s , k n i v e s , l a w n m o w e r s 
a n d e dge to o l s s h a r p e n e d . L a w n m o w ­ 
e r * w a n t e d . 
W e s t e l l ». 34 4 E. W a s h . 
I t — 34 


R E F R I G E R A T O R — L a r g e 1 oo-lb. ice 
c a p a c i t y ; like n e w c o n d i t i o n . $20. lu - 
q u i r e 830 B u t l e r A ve. 
l t * — 34 


W E P A Y C A S H f o r all m a k e s of s e w ­ 
ing m a c h i n e « . I f not in r u n n i n g c o n ­ 
d i t i o n w e s h a l l b u y fo r p a r t s . 
Alzo 
r e p a i r a n y 
m a k e 
s e w i n g 
m a c h i n e . 
S i n g e r S e w i n g M a c h i n e C o . 33 N o r t h 
Mill St. 
150t26 —38 


MA H O N I N G T Ö W X ! 
E x c e l l e n t 
«fon; 7 -room d w e l l i n g , f u r n a c e . 
N u n 
\ а- с nt, \ » ! r « fi ve prt e 
t a g 3293, 2087-1. 


to. 


ROOMS 


Rooms For Rent 


L A R G E 
s l e e p i n g 
ro o m , 
n ic e l y 
f u r ­ 
n is h e d . 
202 E. G r a n t . P h o n e 5417-J. 
1*013*— 39 


W E S T — G ood 
la rg e le\ el lor 
Ti« hb«,; ne, 3! 


m o d e m no m 
g a r a g e . $35( 
» - r o o m s ; 
С 
Reti* 
It — 60 


IM M E D IA T E P O S S E S S IO N 
E a«t, » - r o o m s a n d s e w i n g r o o m , go od 
c o n d i t i o n . $3150. 
R e a l b u y s. 
C. BelF? 
T i c h b o r n e , 3151. 
н — 5«) 


5 - R O O M S. m o d e r n , 
c ellar, new’ h e a t e r ; 
d e n , l o t s of f r u i t . 


F O R R E N T 
F i n i s h e d a tt ic , 
a t 1609 H u r o n Ave. 
I n q u i r e 
11 *— 3» 


W A N T E D — Y o u n g la d y to r e n t l o o m 
a n d « h a i e p r i v a t e N o r t h Sid e h o m e . 
Gall 3566. 
16813— 39 


h a r d w o o d f l o o rs, 
Ч -acre. good gar* 
C all Teece. 3h77. 
11— 5«* 


6-R O O M S , m o d e r n h a r d w o o d h o m e — 
ail in good c o n d i t i o n ; g ‘'<>d l o t ; g a ­ 
r a g e . B e s t lo c a t io n in M a h o n i n g t o w n , 
I m m e d i a t e 
pos-e«;sion. 
C all 
T eece 
3«»77. 
I t — 50 


S P E C I A L ! 
« 
b r e a k f a s t s e t 
ity F u r n i t u r e 


ï e n u i n e c h r o m e 
s $59 50; t e r m s 
Co.. 335 К 


à-p iece 
Q u a 1- 
W a s h i n g t o n . 
17ot2 *— 34 


FROM ME TO YOU 


By 


Y O U N G M A N , a g e 20. w a n t s w o r k fot 
«two 
w e e k s . 
H a s 
d r i v e r ’.« 
li cense. 
P h o n e 5294 
i t * — 20 


1 7 -Y E A R - O L D h oy w a n t s Job. 
H o n ­ 
est, 
re l ia b l e . 
C a n 
g iv e good 
r e f e r ­ 
ence. 
Al«o f o r s a l e — o a k 
t a b i c a n d 
c h a i r s . 
Call 5179-J 
I t * — 20 


FINANCIAL 


Business Opportunities 


D U E T O Z o n i n g 
L a w * . R e g u l a t i o n s 
a n d 
R e s t r i c t i o n « I a m c o m p e l l e d t«> 
d i s c o n t i n u e t h e b u s i n e s s I h a v e b een 
c o n d u c t i n g at 316 E a s t L u t t o n « tr e e t. 
t h i s c i t y , a n d will o f f e r fo r sal* 
m y 
e n t i r e s t o c k of h i g h - g r a d e g r o c e r i e s , 
m e a t s , etc., t o g e t h e r w i t h all f i x t u r e s , 
b e g i n n i n g a t once. 
A n g e l o P i n t a b o n a . 
169t 3*— 21 


1937 P A C K A K D c oupe, 
go od. 
Phone, 
5*17-J. 
$S5.00. T ir e- 
11*— ; 


W A N T E D T O B U Y — 1937 
o r ’41 
u s e d c a r . 
F h o n e 
’38. ’39. 
1246 
169t3 * 


’40 


F O R S A L E — 1940 S t u d e b a k e r C h a m ­ 
p io n c o u p e , g a s r a v e r 
I n q u i r e 509 
w . N o r t h St 
1 68t3 *— 5 


F O R S A L E — O n e 1941 C h e v r o l e t s e ­ 
d a n ; o n e 1941 C h e v r o l e t C l u b c o u p e ; 
o n e 
19*38 C h e v r o l e t s e d a n ; o n e 
193v 
C h e v r o l e t c o u p e ; 10 o t h e r good used 
c a r s t o pick 
f r o m , o n e 
1940 
D odge 
c n u p e 
See u s b e f o r e b u y i n g 
FLney 
M o t o r Sales, 712 E a s t W a s h i n g t o n St 
P h o n e 4070. 
167t9 — 5 


R U B B E R - L I K E M A T T I N G , j u s t t h e 
t h i n g f o r t a v e r n s , r e s t a u r a n t s , d r u g 
s t o r e s , a n d b e h i n d co n liter«. 27" w i d t h 
36,- lin. yd. 
36" w i d t h . 50c Jin. yd. 
Also V ig o r o a n d g a r d e n s e e d s a v a i l ­ 
ab le . 
N E W C A S T L E L U M B E R Sc S U P P L Y 
125 G R A N T ST. 
P H O N E 217. 
1681 5 *— 10A 
CANVAS PAINT 
E s p e c i a l l y f o r m u l a t e d f o r c a n v a s . It 
l e a v e s 
t h e 
f a b r i c 
p l i a b l e 
Wil l 
n o t 
c r a c k , is w a t e r rep el lent* r e t a r d s rot 
a n d m i l d e w . $1.40 p e r q u a r t . 
R a n e ll a 
L u m b e r & S u p p l y Co.. S. J e f f e r s o n St , 
a t b rid g e . 
167J6— 10A 


1939 
B L A C K 
P l y m o u t h 
h e a t e r . G o o d tire s. 
300 
s e d a n , 
w i t h 
C a s c a d e St. 
16912*— 5 


A W N IN G P A IN T , 
g u a r a n te e d q u a l- 
it y — a ll co lo r * . R e p a in t y o u r a w n in g 
n ow . 
B a ro n 
H a r d w a r e 
Co. 
167te— 10A 


R E S T A 1J R A N T 
F O R 
S A L E — Do i n g 
s p l e n d i d b u s i n e s s . 
O w n e r m u s t s* II 
d u e t o h e a l t h . 
W r i t e B ox 4 7 4. N ew *. 
16914*— 21 


MESEEALL 
The Americmn people are an odd lot . . . they like the oddest 
things. 
Look how many like to dabble in polities. 
This tall there 
will be an election and today you find men going around .ittend 
ing dinners, meetings and visiting in general. 
In fact polities i*. 
so strong in the minds of the people that the OPA permits one run­ 
ning for office to drive just about a«s much as he wants to. 
You 
read in the papers and hear over the radio about this convention 
and that convention or this organization and that organization 
supporting a fourth term for the present President . . . wonder 
why you never hear about organizations who are against a fourth 
term? 
Could it be that such activities are coveredtip? 
That’* 
just part of this great game that all seem to enjoy regardless of 
what they might say at various times during the year. 
♦ 
* 
¥ 
Say friends are you still writing those letters to the men in service 
. . . it’s warm now and you spend most of your spare time outdoors 
but don’t let the letter writing get away from you . . . the boys on 
the battle fronts and in the training camps are counting on your 
letters and you are counting on them to keep this United State* 
a good place in which to live . . . you know they won't let you 
down and let’s show them that we won’t let them down. 
Keep the 
letters traveling. 
46 
4$ 
¥ 
Vacation this summer will be a quiet one as far as going p la c e s 
and doing things is concerned . . . a lot of people are just going 
to stay right at home and save their cash . . . then when the war 
is over they are going to start out and take that trip thev have 
always wanted to take . . . heretofore it has been impossible be­ 
cause they couldn’t stay home one summer and save enough money 
to go great distances . . . Bet the travel in foreign countries will 
be great after the war is over . . . Everybody and his brother will 
want to see where this battle was fought and so on . . . people 
are fun and they have more fun than anybody. 
¥ 
46 
46 
He rises about 6:30 and eats his breakfast, then sleeps a few’ mo­ 
ments, has a bath and then lies in the yard all day . . . pausing 
here and there to eat . . . he wears nothing but a pair of shorts 
and his two teeth shine In the sun . . 
he’s the King. 


F O R S A L E — 6 4 eu. ft. e l e c t r i c r e ­ 
f r i g e r a t o r ; 
А -l 
c o n d i t i o n . 
I n q u i r e 
311 B o y l e s Ave. 
I t — 34 


C L E A N , a t t r a c t i v e r o o m s , b y d a y or 
week. 
S p e c ia l r a t e s 
H o m e c o n v e n i ­ 
ences. 
S h e r m a n H o te l. 
Call 9071, 
! 67t 6*— 39 


F O U N T A I N 
I N N 
H O T E I # — R oom « 
w i t h b a t h o r r u n n i n g w a t e r , e l e v a t o r 
s e r v i c e ; a t t r a c t i v e ; n e w l y de«'orate«l. 
* 
16716— 39 


N O W V A C A N T 
I*., W a s h i n g t o n S t.— Q u e e n A n n e «tv !e 
b u n g a l o w . 
6-r oom «, 
f i n i s h e d 
t h i r d ; 
2 la r g e l o t s ; d o u b le g a r a g e ; n ew h e a t ­ 
er. 
No r e p a i r * 
O w n e r o u t of city. 
B a r g a i n . 
C. B elle T i c h b o r n e , 3151 
It— 50 


F O R S A L E — O n e 24 ’ H o w e l l p e d e s t a l 
fan. S l i g h t l y used. $60. 
C all I 3 8 I - W 
1 a f t e r 5:30 P. M. 
l t * — 3 4 


G A S R A N G E , r i g h t - h a n d oven, gond 
o n d it io n , 
$5.00; 
3 - b u r n e r oil 
sto v e, 
4 3.*d>. 
C all 
56-J. 
I t — 34 


S P E C I A L ! 9x12 k i t c h e n r u g s , a s s o r t ­ 
ed p a t t e r n s , 13.40, 
Q u a l i t y F u n r i n i r e 
Co., 335 E. W a s h i n g t o n . 
|70t2*-—34 


S L E E P I N G R O O M f o r 2 m e n o r girls. 
P r i v a t e h a t h , s h o w e r , 
m a i d s e r v ic e . 
r«*tiii 
Apt«., 
3*m 
N e s h a n n o c k 
Ave. 
P h o n e 9r'58 o r S379-J. 
16516— 39 


P A R K 
AYE. 
la n d - 
R e n t s 
c o n d itio n . 
Гг 
j sell. 
T u hbo! ne 


T r i p l e x 
n e a r 
H i g h - 
‘0. 
B u i l t in ’24. A - l 
to i n v e s t i g a t e . 
M u s t 
3151. 
i t — 5«) 


i T H R LK H O I SES. g «'»mi Location, E a s t . 
I R e a s o n a b l e . 
P h o n e 58 a f t e r 6:00. 
C. 
A 
E d p m g t o n . I n s u r a n c e 
i t __ 50 


Rooms For Housekeeping 
SHERIDAN AVE 
O N E O R M O R E r o o m s . 
B e s t d o w n ­ 
t o w n lo c a t i o n , »»levator s e r v i c e . Man 
a n d vv .fe or la die* p r e f e r r e d 
A dults 
«’all a f t e r « P . M . . 4S42-R 
170?2*— 40 
D E L U X E P O R T A B L E M A C H IN B 
T h i s n e w featherweight p o r t a b l e w i t h 
all f i n e s t f e a t u r e s i* la s t in o u r st o c k . 
I n q u i r e S i n g e r S e w i n g M a c h i n e Co.. 
33 N. Mill. 
1 6 9 t 4— 34 


ROOM F or R e n t. 
L a rg e, n ic e ly fu r ­ 
n ish ed room fo r h o u se k e e p in g ; d o w n ­ 
to w n ; p r iv a te e n tr a n c e s; r e feren ces. 
P h on e 2543-M . 
lt * — 40 


F O R 
S A L E 
a n d Ice box. 
A ve . 


- K i t c h e n 
c a b i n e t , 
ta b l e 
R e a s o n a b l e . 1002 D e w e y 
1 6 9 12 *— 34 


O N E l a r g e 
I P h o n e *04. 
L g h t h o u s e k e e p i n g r«>< 
339 N e s h a n n o c k 
\ \ e 
It* 


W A L N U T d in i n g su i te , 0-pieees. 
E x ­ 
c e l l e n t c o n d it io n . 
P h o n e 3747-R. 
16 813 * — 3 4 


G E N U IN B H O O V B R P A R T S 
H a v e v o u r H o o v e r r e p a i r e d by a f a c ­ 
t o r y t r a i n e d m a n . 
Will b uy or r e p a i r 
a n y m a k e of « w e e p e r 
P A. A n t h o n y , 
1211 
A lb e r t , 
P h o n e 
1595. 
16TtS*— 34 
ELECTROLUX USERS 


F O R 
R E N T —T w o 
f u r n i s h e d 
l i g h t 
h o u s e k e e p i n g 
r 0 0 m s ; 
d o w n te w 11 
a d u l t s 
I n q u i r e 126 N. Mill St 
11* — 40 


F O R R E N T — F u r n i s h e d r o o m ; r e f r i g 
e r a t o r a n d sink. 
Worthing» la«lv p re 
fe r r e d . 
207 S. R a v St 
I 6 9 t 2 *- 
L each , T em p le B ld g. 
C l a r e n c e 
Г. 
Clonk, 
267-J. 


M o th c r y s t a l s , s h a m p o o , w a x , fi lt e r s . 
ho«e a n d all o t h e r s u p p l i e s . C o m p l e t e 
servi* e d e p a r t m e n t . 
F a c t o r y b r a n c h 
214 
W a l l a c e 
Block. 
F r e e in s p e c ti o n . 
P h o n e 971, e \ e u i n g s —*1055-.J. 
N e lso n 
E n g l i s h , m a n a g e r 
1 6 5 t l l — 34 


R O O M S — F u r n i s h e d . 
27 N. F r o n t St. 
Sed an , ra dio, s w e e p e r , g a s r a n g e , bed. 
c o m p u t i n g s c a l e s C h e a p 
16Q 4 - — 40 
NORTH 
dwelling. 
c o n d i t i o n 
Wanted—Rooms 


- C o r n e r 
lo c a tio n , 
b e d r o o m 
«low n 
O w n e r o ccu p ie d 
-J 


F.\* 


W A N T E D - R o o m a n d b o a r d f o r e b b 
e r b ladv. in Mahoningto v* n ; n e a r b u v 
C a l l 1 1 X 3 - M 
It 
42 


11 
bui 


Clift 


M v H O N I N G 
din g 
F o r bus 
P r i c e d f o r i 


AY E,— T w o 
! o r hoir 
lì iato sai A 


R E B U I L T S W E E P E R S f o r sale, 
m a k e * 
P h o n e 971 
1 6 5 t l l 
All 
S 4 


DO 
a n d 
our 
Mac 


YOU 
N E E D a 
s e w Ing m a c h i n e 
y e t c a n n o t p u r c h a s e o n e ' 
('‘all 
r e n t a l 
s e r v i c e . 
S i n g e r 
S e w i n g 
hi ne Co, 
P h o n e 6540. 
1 64t9— 34 


Musical Instrument* 


REAL ESTATE FOR 
RENT 


Apartments For Rent 


We« 
cept 


E A S Y T E R M S ! 
I m m e d i a t e P o s s e s s i o n ! 
f iv e r o o m h o u ... 
mod« 
h 
a ; 
Ext 
1L 
d G 
Ph* 


«H I T A R O U T F I T , $7; m a n d o l i n . $3, 
t r u m p e t , $25 
F l e m i n g M u s ic S to r e 
1!) 
N««rth 
Mill St 
I t —*35 


C l . A I R N R T . 
c o r n e t , 
s a x o p h o n e 
a n d 
b a n j o f o r sale. G ood g u i t a r s w a n t e d 
W e s t e l l '* , 34 4 E 
M a s h . 8t. 
Ц — *5 


Z S H N B R 
A P A R T M E N T S — C o r n e r 
L in co ln 
and 
B a st. 
C o m p letely 
re­ 
m od eled . A v a ila b le J n ly 1. C all 6213-4. 
1 7 0 ta — 43 


N E A R 
b u tig a lo w 
a m i d o w t 
4575*' 
Í 
b o r n e , 31 


M ag ill S. 
»v\. 
h a 1 f 


v i n g 
50 


P O R T A B L E t v pew r i t e r s w a n t e d . Old 
t y p e w r i t e r s t a k e n a s d o w n p a y m e n t , 
W e s t e ll 's , 34 4 E. W a s h i n g t o n St 
t t — 09 


E L E C T It It 
ua« e, «Hvm 
P e o p l e s Re 


ST 
- 
ba t h, 
in 30 
W a s hin 


B A S T 
F o n 
BO 
TEMPORARILY DELAYED 
BY FRANK BECK 
' X Î 


S I D B 
»1 b u n g a l o w 
ba s e m e n i 
V e n e tia n s 


ba t 


« m ne« * 
H a r o l d 


YOU 
C A N 
P A I N T 
y o u r 
h o u s e a n d 
m a k e a n y n e c e s s a r y 
r e p a i r s w i t h o u t 
a n y p r i o r i t y C all us fo r a n e s t i m a t e . 
J 
C ly d e 
G l l f i l l a n 
L u m b e r 
Co 
901 
W i l m i n g t o n 
A v e n u e 
Phop»» 
$49 
1 6 3 tl 3 — 10A 


S H I P P I N G fo r и c a r ? 
Sol 
D i L u l l o . 
f o o t 
of 
H i l l . P h o n e 5743. 


S»-e u* f i r s t . 
Y o u n g s t o w n 
J,65l6— 5 


D E F E N D y o u r p r o p e r t y f r o m vycatli­ 
er 
by 
u s i n g 
bri* К 
o r 
s i m e s i d in g , 
i n s u l a t i o n , 
c o m b i n a t i o n 
(low s 
a n d 
s a s h 
Call M u t u a l L u m b e r C<< 
2136 
f o r e s t i m a t e s , 
162112— l'JA 


Y i g u e ss ju n io r U 
HATES TO GO HOME. 
SO DO I..THE 


BUT I COULDN'T STOP 
HIM FROM GOING ON 
t h a t Ra f t . . . a n d 
FALLING OF* STILL 
IT M A K ES ME 
OUT A SAR Г 
'*'/// 


но-ЙОм-м-м.. 
WILL THOSE CLOTHES 
M £V£fi GET DRY ? 


L e a c h , T e m p l e B ldg,, 267 -J . 
C a r e n c e 
Г 
C lo a k 
230$ 


\ К \\ 
! Mg a low 
VST! 
ga>-. 
« 
g « M Hi 
4 I 600 


E 


HR! 
d 


B O R D - 4 
a te r, 
c lec tt 
o n d i t i o n vv t 
1 »ri med iate 
G ood 
P h o n 


S C O T T 
garage 
People,« 


S T .— 
Ov\ пег 
Realtv 


MX 
»OW s 
t in g 
bat: 


Co 
\x 


P A S T 
! shovv с 
Í S im p s , 


S I D E 
b a t h 
>n, 65; 
if 
0 0 m 
lot 
mod* r :» 
g a ra g « 


\\ 
M A K E 
h a v e t w o 
c a f e d on g o o d 
« 'w net ! »v. к ,н 
at a s u c r i fice 


U S A N O T T E R ' 


a v « 
t nd 
-ell\ 
t 1 t »fl 


NORTH ; 
excel lent 
Gil! 11 la ii, 


I D E 
1 *«pai 
$5 
d). 
u \ roc 
J 
« ’ 
169t3 
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REAL ESTATE FOR 
SALE 


House« For Solo 


R O O M S 
fi n is h e d attic, 
m e n t eeil ar; gara**. Фпе 
loca tio n» o n N o rth Sid»-. 
".077. 


modern, p«* 
of the t*e*t 
Call 
I t — 50 


»- ROOM, fini#h#*1 att ic, brick chv*]l- 
j 
clone in. K**«; new k i t c h e n sinkj 
' 
$«XlS0, 
O w n e r occupied. S o n n ta * , 
233, 2 0 1 . -j , 
• 
Jt*— go 


F R A N K L I N 
A VE.«— Six 
ro om s, bath 
and heate r, in good con d ition : 3-ear 
g a r a g e 
B a n t s e y ’*, 
4110, 
Evening.-, 
D e L a e e Cole, 23*3. 
l t * ~ 3 u 


SOUTH SIDE:—Mix room«, bath, heat­ 
er, 
lot 50x150. 3-car garage. *320.00 
do w n, b a la n ce like rent. 4 Vi % i n t e r ­ 
net . 
rtam»ey*H, 
4 ISO. 
E v e n i n g » |>e- 
Lmoc Cole 2923. 
I t * — 50 


и ш ж ош T O W V f lX Z F 
bivc room», hath, gas, water, electric. 
n«*w hot w a t e r heater, tnawluted brick 
-idirig: t w o lots, »¡tigi® garage. Uw П- 
«•г iMpupieit, 
P r itc ha r d 
\ g e i i c y . «’ail 
3212. Evening» ( a i l Ни1» It*-#*#, phone 
7 я 0 4 
И 
r,o 


R A Y S T .— F iv e room bou*« w it h «*и- 
cto eed porch, good condit io n, I m m é ­ 
diat** 
p o s s e s s i o n . 
$3f(l0 
OU Hla f)«l, 
L. >' 
T 
И rit 
P hon e S07I-J. 
Eve 
J, D. Bcadet, Г>8 99. 
l! 
-atl 


F O R s a l 
í : 
fnrna< e 
; 
house, 
barn 
h'iiíkiiiaii, R, 
П т m g ton. 


5 l o o m licit»#. e l e c t r i c i t y ’, 
< 
ev 
ground, c h ic k e n 
and 
f rii it, 
G e o r g e 
K. 
D. Í. 
Rhone 21S-A N e w 
11». 
Hf»t2*— 5«» 


'AST S I D E 
N e w 
diate 
p o s s e s s i o n . 
Cly de G lîfllla n , 424 


b u n g a lo w . 
hii m e- 
F H. A. 
f in a n e m g 
T e m p le Bldg., км*. 
J6ÍH3 
59 


FOR 
SA Т.E:— Six-rooin 
brick 
hou*# 
- orner o f Mercer and G arfie ld. L arge 
lot 
now- vacant. Call o w n e r s . 4553. 
16716*— 5b 


Suburban Property 


RFA L T J F R L 
3-room 
c o t t a g e ; 
tw o 
acre»; north of city 
E le ctr ic; s p r i n g 
water. SJ250. 
P h o n e 713. 
I t * —-5 «A 


LEGAL NOTICES__ 
Sale Notice 
P r iv a t e Safe of Land F o rm e r ly 
Sold fo r T a x es. 
N o t ic e h ereb y Is g iv e n that C harles 
1». and Ksther A! 
«'lark. o f R. K. D. 
No. 2. W a m p u m , Pa., ha v e o ff e re d the 
su m o f Six Hund re d F i f t y - f i v e Hol­ 
lar* and 
S i x t y - f i v e C en ts 
($655.6» >, 
for the p u r c h a s e o f h of an ac r e and 
< o t t a j e , s i t u a t e in th# T o w n s h i p or 
B ig Bea ver, I.a w ren ce C o u n ty , P e n n ­ 
s y l v a n i a , 
«aid 
p ro p erty 
being 
m o r e 
f u l ly d e sc r ib e d as f o l lo w s: 
B ounded on the N o r t h e a s t by tht 
W a m p u m and fCnon public road a Ui>- 
tgn ce o f 152.IS feet: on the S o u t h ­ 
e a s t by la n d s n ow or late o f Loretta 
K e lle y a d is ta n c e of 57 f##t; on the 
S o u t h w e s t 
by land*, n o w or late of 
t'harlee 
B oyer 
n 
d is t a n c e 
o f 
157.4 
fe e t arid on the N o r t h w e s t by land« 
of Chari#* Boyer, a 
d is ta n c e of 
8 7 
feet, c o n ta i n in g .303 of an acre. Fur 
c h a in o f title to »aid land» see deed 
hook vol. 335 page 18, and Will pro­ 
bated m Will Book vol. 14 page 409, 
1155.55 already »»aid in repair* and 
the b ala n ce nf $500.00 
caeh 
s..id pro perty w a s sold to the F o u n ­ 
ts < f L a w ie m -a by the County T r e a s ­ 
urer a* the p r o p er ty Of Lillie B a i n - 
hai'L by 
«ale held A u g u s t 5th. I 4»*, 
and 
rec orded 
lit 
T r e a su r e r 's 
Heed 
Book 
vol. l o page 206. and that 
the 
C o u n ty f ’o m m is s io n e r •» o f said <'oun- 
i.v hav e p r ese n t e d their p e titio n to the 
Court o f C o m m o n P le a s o f L a w r e n c e 
C o u n ty , P e n n s y l v a n i a , at No. 45 Hep- 
tem lie r 
Terrii, 
1943. 
M ! > , 
w h e r ein 
they pra y for an order o f cour t a p ­ 
p rov in g said sale, and the Court h a s 
fixed h hearing on Hie m a t t e r o f the 
approval o f said «sale at tin- C o u r t­ 
house. 
New 
Castle, 
Pa., on F rid a y , 
Jplv 2nd. 1943, ar J* o'clock J\. AS. 
T h a t 
the 
total 
a m o u n t 
o f 
ta x e s 
penalties, 
in terest and c o st a a g a in s t 
said pro perty is the su m o f 1129.33, 
the fa t e a m o u n t of the s a m e befng 
*85.56, 
Objectio n» 
io 
«aid 
sale 
m a y 
he 
made at any t i m e a t or prior to said 
hearing. 
C O C N T Y C O M M I S S I O N E R S O F 
L A W R E N C E C O U N T Y , PA. 
L e g a l - - N e w s - J u n e 24. 1943. 


to he paid in 


LEGAL NOTICES 
Sale Notice 
P r iv a t e Hale o f Land F o r m e r l y . 
Sold for T a x e s . 
N otic e h ereb y is g i v e n E d w a r d G. 
Falba o f B ox 95. Rfgb> p o s t Office . 
Rigby, P_a., h a s o f f e r e d th e s u m of 
Firtv 
< 150.00) 
Dollars, for t h e p u r­ 
c h a s e of th r ee lo ts No. 499, 493 and 
494 In the B y e r s P la c e P lo t o f Lots, 
s i t u a t e in th e Boroujrh o f S o u th New 
Castle. 
L a w r e n c e 
C o u n ty , 
P e n n s y l ­ 
vania. e a c h o f said Jots f r o n t in g 40 
feet on M orris s t r e e t an d e x t e n d i n g 
back o f e v en w id th a d is t a n c e o f 12m 
feet 
For c h a in o f title to said lands, 
sec d ee d s record ed in Deed Book vol. 
26« pag.- 121, vol. 217 p a g e 220 and 
vol. 213 p a g e 447. 
Said F i f t y (*50.00» 
D o lla r s to be pa id in cash . 
Lot N o. 49« w a s sold to th e f’oun* 
ty of L a w r e n c e by the C o u n t y T r e a s ­ 
urer a s th e p r o p e r ty o f W il li a m A l e x ­ 
an d e r by s a l e held F e b r u a r y 16, 1940. 
and 
recorded 
in 
T r e a s u r e r ' s 
D ee o j 
Rook vol. 7 pa g e 20, and L o t s No. 49.; 
and 494 w e r e sold a s th e p ro p e rty of 
J a m e s and Minnie Oanan, bv s a le field 
Alav 
1 st. 1940, and recor ded in Deed 
Book 
vol. 
9 p a g e 
159. and That 
t h e 
• m in ty * o m m i s s i o n e r s o f said C o u n ­ 
ty h a v e p r e se n t e d 
th eir p eti tion 
to 
th e Court o f C o m m o n P l e a s o f L a w ­ 
rence C o u n ty , P e n n s y l v a n i a , at No. 4 1 
h e p te m b e i 
T e r m , 1 9 43, AI D., w h e r e ­ 
in th ey pray f o r an order o f c o u r t a p ­ 
provin g said sale, and the Cou rt h a s 
f i x . d a hearin g on th e m a t t e r o f the 
a p p r o v a l o f said sale, at the Court- 
housa. 
New 
('ast)e. 
Ph., on 
F r id a y , 
J u l y 2nd. 1 9 43 , at 9 o ’clock A. AI. 
1 h at 
t lie 
total 
a m o u n t 
o f 
taxes, 
penalties, 
interest and c o s t s a g a in s t 
said pro perty is th e s u m o f *332 08 
the face a m o u n t o f th e s a m e b e in g 
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$21*0.59. 
< >bje< I inns 
m a d e a t any 
hearin g 
C O U N T Y CO Al AI I SS IO N E RS 
L A W R E N C E C O U N T Y , PA, 
Legal — N e w a — J u n e 24. 194 3 . 


to 
said 
sa le 
m a y 
be 
ti m e a t or pr ior to said 


OF 


Sale Notice 


Loti Or Acreage 


FOR S A L E — A bargain . 
Best proper­ 
ty 
and 
b u s i n e s s 
location 
on 
Sou th 
Side 
Must 
sell 
on 
a cco u n t 
o f 
ill 
Mfaith. 
Call 3545-J. 
170Í6*— 51 
'*^4 
-------------------------- 
F O R 
S A L E — .Several 
good 
building 
on 
th e 
N o r t h 
Sid e 
and 
East 
Call Ed. К 
M arsh all, L. S. Jk 
T. Bldg. 
P h o n e 306. I 
1 6815— 51 


Wanted—Real Estate 


int/s, 
Sid e 


Sale Notice 


F I V E or 6 -room 
w o r k s at 
P o w er 
B elle T tc hborne, 


GOOD 
buyer. 


h ouse, W e s t . 
Man 
Co. 
P a y ca sh . 
< 
3151. 
17013— 54 
« - 


page 2 
$ 6 ¡Г. M ft 


s u b u r b a n 
property 
C. Belle T ic h born e, 
for 
ca sh 
3151, 
17013 — 54 


AUCTION SALES 


P 1 B L I C 
S A L E — H a v i n g sold 
m y 
¡arm, I 
w ill offer at public sate pn 
the p r e m i s e s , a d j a c e n t to the P l a i n ­ 
ly rove Store, 
in P la tn a r o v e , Monday, 
J u n e 28. 
1943, at. 7:0(1 P .M ., f o l l o w ­ 
ing d e s c r i b e d p rop erty, rain or s h in e: 
P o w e r la w n mower, p la t fo r m .scale», 
sc a le 
beam*, 
C y c lo n e 
g r a a s 
*®ed#r, 
iron k ettle*, 
log 
chain», c r o w bar«, 
lea th er 
hatter* 
ch urn , 
rubber 
ho.«#, 
c r o s s c u t s a w , p u m p jack, drain tile, 
c h ic k en 
feeders, 
block 
«fid 
tackle, 
m ilk stool*, m ilk c ans, bin der twine, 
oil h e a t i n g st o v e , w a t e r pipe, sh o t g u n . 
- <*'n 
stick er, 
c o w 
c h a in s , 
50-gallon 
ru m. s t e e l traps, corn cu tt e r s, wire 
ti liers. 
« in g le harp oon hay fork, 
g ers, rivet m a c h in e , lum ber, soytlie, 
pou ltry 
f o u n t a in » , 
2l>-gallon 
nlu m i- 
m m 
p ain t 
in 
5 -g a llo n 
pails, 
table. 
• hair«, st a n d , d a v e n p o r t, dis hes, o th er 
r t i e l e s 
to o 
n u m e r o u s 
to 
m en t io n . 
I e r m s — caah. 
S a m A t i l t , au ction eer, 
it. c. .Stevenaon, ow n er. 
170t2*— 55 


’‘i 1,4 » 
Ж 
y¡ríw»u 1 
, 1 , »VI 


P riv a te Sale o f I,and F o r m e r l y 
Sold for T axes. 
N o t ic e hereby is g iv e n th a t G eo rg e 
VV. Allen, o f R ig b y f ’os t Office, R i g ­ 
by, Ph.. has o f f e r e d th e su m o f S i x ­ 
t y - f i v e ( $*in.0(* > Dollar*, for (lie p u r ­ 
c h a se o f fo u r lo i s No. 301, 302. 303 
and 204 in th e B y e r s Place Plot of 
Lots, 
s i t u a t e 
in 
S o u th 
N e w 
C a s t l e 
B orough. L a w r e n c # County, P e n n s y l ­ 
vania, the plot, o f w h ic h is recorded 
in Plot Book vol. 5 p a g e at, said lots 
com b in ed f r o n t i n g 162 feet on S o u th 
B eav e r st re e t and e x t e n d i n g back o f 
even 
wid th a 
d is t a n c e o f 
110 
feet. 
For ch ain o f 
t i t l e to said lots, s,**> 
de»*ds record ed in D e e d Book vol. 264 
¿83, and vol. 224 page 286. 
Said 
to be paid in cash. 
L ots 
No. 
301, 
302 and 
303 
w e r e 
sold to th e C o u n ty o f 
L a w r e n c e by 
the c o u n t y T r e a s u r e r a s the p ro p er­ 
ty o f J o s e p h Bra*ia, an d Lot No 
304 
waa sold a s the p ro p e rty o f 
P e t e r 
K o m e d ie , both s a l e s b ein g held May 
1*t, 1940, and reco rd ed in T r e a s u r e r ’s 
Deed Book vol. 9 p a g e s 167 and 175. 
and th at th e C o m ity C o m m i s s i o n e r s 
o f said C o u n ty have p r e s e n t e d their 
petition 
to 
the C o u rt o f 
C o m m o n 
P le a s o f L a w r e n c e County , P e n n s y l ­ 
vania, 
at 
No. 
39 
S e p te m b e r 
T erm , 
1943,* AI D., w h e r e in t h e y pray for an 
order o f court a p p r o v i n g said 
sale, 
and the Court ha* fix e d a h ea rin g on 
the m a t t e r o f th e a p p ro v a l o f said 
sale at. the C o u rth o u se , N e w C astle, 
Pa., on F r id a y , J u l y th e 2nd, 1943, at 
9 o'clock A. At. 
T hat 
the 
total 
a m o u n t 
o f 
taxe«, 
p en a lt ie s, in le r e g t and co* t* a g a in s t 
said p r o p e rty is th e s u m o f *212.02, 
the faro a m o u n t o f the s a m e being 
»1 44.99. 
O b jection * 
io 
said 
sa le 
m a y 
he 
m a d e a t a n y tim e a t or prior to said 
hearing. 
C O U N T Y •’■ OMAilSSrONKRF O F 
L A W R E N C E C O U N T Y . PA. 
L e g a l— N e w s — J u n e 24, 1945. 


P r i v a t e S a le o f L a n d F o r m e r l y 
Sold f o r T a x e s. 
N o tic e h e r e b y is g i v e n that Geor g# 
and P a u lin e W h ea le . o f 9 E a s t Ter- 
race a v e n u e . N e w Castle. 
p a „ 
ha v e 
offe re d 
the 
s u m 
o f 
S i x t y 
($60.00) 
Dollars, for tite p u r c h a s e o f fo u r lot# 
No. 327, 328, 330 and 379 in the B y ­ 
ers 
P la c e 
Plot 
of 
Lots, 
s i t u a t e 
in 
S o u th N e w C a stle B oro ug h, L a w r e n c e 
C o unty , 
P e n n s y l v a n i a , 
the 
plot 
o f 
w h ic h is record ed in Plot Book vol. 
•* pa g e 51, L o ts No. 327, 328 and 330 
f r o n t i n g on th e E a s t 
M o r r is st r e e t 
and being In size 40.5x120. and 
Lot 
No. 379 f r o n t in g on the W e s t by .Mor­ 
ris st r e e t and b e in g in size 40.5x120 
Said S i x t y ($60.00) D o lla r s to be paid 
in c a sh . 
Said lo ts w e r e sold to the C ou n ty 
o f L a w r e n c e by th e C o u n ty T r e a s u r e r 
u nder 
four 
s e p a r a t e 
sa les, 
a s 
the 
p ro p erties o f C. c . H a m ilto n , C a m e Ha 
.Mam are!la 
aiid 
L u d s v ik e 
Zaremba. 
the deeds for w h ic h a re recorded in 
T r e a s u r e r ’s 
Deed 
Book vol. 
5 
pa ge 
251, vol. 7 p a g e s 35 and 39, and vol. 
1« 
p a g e 
292, 
and 
(hat 
the 
Countv 
C o m m i s s i o n e r s of said C o u n tv ha v e 
p r esen ted th e ir petition to the Court 
o f C o m m o n P le a s o f L a w r e n c e C o u n ­ 
ty, P e n n s y l v a n i a , a t No. 44 S e p t e m ­ 
ber T erm , 
1943. 
M.D., w h e r e in 
th ey 
pray fo r an order o f c o u r t a p p r o v in g 
said sale, and the Court h a s fix ed a 
h earin g on the m a t t e r o f the appr ov al 
of said sale at the C o u r th o u se. New 
Castle, pa., on F r id a y , J u l y the 2nd, 
194 5. at 9 o ’clock A. M. 
T h a i 
th# 
total 
a m o u n t 
o f 
ta xes, 
p e n a ltie s. Inter est and c o s t s a g a in s t 
said pro perty is the su m of $4 65.03, 
th e face a m o u n t o f th e s a m e being 
$275.34. 
O b jectio n # 
to 
said 
sale 
m a y 
by 
m ad e at an y ti me at or prior to .said 
hearing. 
C O U N T Y C O M M I S S I O N E R S 
L A W R E N C E C O U N T Y . PA. 
Tj»ga!— N e w s — J u n e 24. 3943. 


OF 


Sale Notice 


LEGAL NOTICES 


Bids For The Abatement 
Of A Nuisance 
T he un dtw si ne d, C ity Clerk of the 
C ity 
of 
N ew 
C astle, 
h as 
been 
a u ­ 
thori zed by th e C ouncil o f th e »aid 
C i t y 
to 
a d v e r t i s e 
f o r bid* 
fo r 
the 
a b a t e m e n t of a n u i s a n c e by the r e ­ 
m o v a l o f an old buildin g lo cated on 
t y l.ot No. 56 on S e c ti o n 66 o f th e 
ty S u r v e y , No. 1181 M oravia s t r e e t 
in 
the 
8th 
W ard 
of 
the 
said C ity, 
w h i c h p r o p e r ty w a s p u r c h a s e d by th® 
C ity 
o f N e w 
C aatle at a T a x 
Sale 
And w h ic h tli# C it y h o ld s a* t r u s t e e 
for th e s e v e r a l 
t a x in g au thnritie a. 
All b id s s h o u l d be s u b m i t t e d (p m e 
*»n or b e f o r e M ond ay, 
the 
I2tii d a x 
o f J u ly . 1 943. at 10:0« o ’clo ck A.M., 
(t w h i c h ti m e th e s a m e will be o p e n ­ 
ed 
a n d 
a 
c o n t r a c t 
a w a r d e d 
to 
th® 
best 
r e s p o n p i b le bid der 
for 
th® 
re ­ 
m o v a l o f th e said n uisan ce. 
It «hali be req uired th a t the suc- 
< c s s f u l 
bid d er s h a l l tea r d o w n a n d 
r e m o v e all o f th e s t r u c t u r e s on th e 
said land 
w h i c h h a v e been d ecla re d 
to h a v e been a n u is a n c e , and shall 
c a r r y s a m e a w a y a n d d i s p o s e th ereof, 
a n d t h a t he shaJJ then c le a r th e said 
p r o p e r t y or all 
w ant# m a t e r ia l and 
put th e aatne itt a s a f e and s a n i t a r y 
c o n d itio n . 
AH bid s sh a l l be a c c o m p a n i e d by a 
t a s h d e p o si t o f T en D o lla r * ($10.00) 
to 
g u a r a n t e e 
th e 
e x e c u ti o n 
o f 
the 
i ontr«» t and th e f a i t h f u l p e r f o r m a n c e 
i hereof. 
C 
ED. B R O W N , City Clerk. 
L?-gal— N e w s — June 2 4 , J u l y 1, 8, ’43. 


Administrator’s Notice 
L etter# o f A d m i n i s t r a t i o n in 
tlie 
E s t a t e o f M y r t l e Day. d e c e a se d , late 
o f W a m p u m , L a w r e n c e C o u n ty , P enn- 
y h a n i a , haviiiR b o n g r a n te d to the 
n d e rsig n ed , all p e r s o n s in d eb ted to 
he »aid e s t a t e ar e r e q u e s t e d to m ak e 
vayment, and t h o s e h a v in g c l a i m s to 
p r e se n t 
the 
s a m e 
w i t h o u t d ela y 
to 
Hat old 
W. 
M arsh all. 
A d m in i s tr a t o r , 
W a m p u m , 
P e n n s y l v a n i a , 
or 
H a r v e y 
E 
Alartm. A tto r n e y , L a w r e n c e S a v ­ 
in g s and 
T r u s t C o m p a n y 
B uilding, 
N e w C astle, P e n n s y l v a n i a . 
L e g a l — N e w s — M a y 27. J u n e 3, 10. 1 
!. J u ly ]. ] 943 


P r i v a t e Sale o f Lan<1 F o r m e r l y 
S o ld for Taxe.s. 
N o t i c e h e r e b y is g i v e n that W a lt e r 
A. 
Kieler, o f 129 P a r k av e n u e . N e w 
C astle, Pa., h a s o f f e r e d the sunt o f 
O ne 
Hundred Ten 
($1 10 .00) D ollars , 
for the p u r c h a s e o f Lot No. 168 H o o v ­ 
er H e i g h t s 
Plot o f Lor«, s i t u a t e 
in 
S o u t h New U#.stle B o r o u g h , L a w r e n c e 
C o u n ty , 
P e n p iyl v an ia , 
the 
plo t 
of 
w h i c h is record ed in Plot, B o o k vol. 2 
page 4 3. said lot f r o n t i n g on M o ie - 
head a v e n u e a d tsra n c e o f 41.4 f®vt, 
and e x t e n d i n g back 121.78 feet, more 
or U s« , 
and 
b e in g th e 
sam® 
land* j 
c o n v e y e d to H e n r y and A g n e s Sm<>l- j 
kowicz. by d e ed recorded in De^-d Book 
vol. 247 pa g e 554. 
Said $110.00 to be 
paid in ca sh . 
Said lot w a s sold to th e C o u n ty o f : 
L a w r e n c e by th e C o u n ty T r e a s u r e r as 1 
the 
pro perty 
o f H e n r y S m o l k o w i c z . ! 
by sale held 
F e b r u a r y 16. 194«, and J 
recorded 
in 
T r e a s u r e r s 
Deed 
Book ; 
vol. 7 page, 42, a n d th at th e C o u n t y j 
C o m m i s s i o n e r s o f «aid C o u n t y h a v e 
p rese n t e d th eir p etitio n to th e C ourt 
o f C o m m o n P l e a s o f L a w r e n c e C o u n ­ 
ty, P e n n s y l v a n i a , a t No. 40 S e p te m b e r 
T erm, 1943, M.H.. vvvh ro.n t ■ ; 
pray 
for an ord er o f c o u r t a p p r o v in g «aid 
sale, and th e Court h a * fix ed a h e a r ­ 
ing on the m a i t e r o f rhe a p p r o v a l of 
«aid sale at the C o u r th o u se, N e w C a s ­ 
tle. 
Pa., 
on 
Friday. 
J u ly 
the 
2nd, 
1943, at 9 o'clock A. At. 
T hat 
tlm 
total 
a m o u n t 
o f 
tax##, 
p en a lt ie s, in tarem and c o s t s a g a in s t 
said p rop erty is the s u m o f *;>03.13. 
the fa ce a m o u n t of tlie s a m e being 
*172.94. 
O b j e c t io n s 
to 
said 
sale 
m a y 
be 
m a d e at a n y tim® at or prior to »aid 
hea ling. 
C O U N T Y C O M M I S S I O N E R S OF 
LA W H E N C E C O U N T Y . PA. 
L e g a l — N e w s — J u n e 24. 19 15. 


Sale Notice 


Sale Notice 


P r iv a t e S a le o f Land F o r m e r l y 
Sold for T a x e s . 
N o t i c e hereb> 
is g iv e n that Af. H 
and Eli za beth S c h m id t, o f R. F. D No. 
2 I King 
a v e n u e . 
N e w 
Castle, 
P h 
hax>‘ o f f e r e d th e 
s u m 
o f 
Twenty' 
( $ 2 0 .0 0 ) D ollars. f«»r the p u r c h a s e of 
Lot No. 363 in the O a k w o o d Plo t o f 
Lots, 
s i t u a t e 
in 
Union 
T o w n s h ip , 
L a w r e n c e County . P e n n s y l v a n i a , th» 
plot 
of 
w h ic h 
i# 
recorded 
jn 
p jot 
Book vol 
5 page 43, said lot f r o n t ­ 
ing on the W e s t by K i n g ave.'tiie » 
d i s t a n c e of 4« fe e t and e x t e n d i n g ba< k 
1 52.75 fee?, m o r e or J ess, and being 
the s a m e land c o n v e y e d to C a n y and 
(Hive 
E. 
Loar 
bv 
deed rec orded 
in 
Deed 
Book 
vol 
259 page 184 
Said 
T w e n t y 
($ 2 0 .« o ) 
D o lla rs to be paid 
in ca sh . 
Said lot w a s «old to th# C o u n ty o f 
L a w r e n c e bv 
th# 
C ou ntv 
T r e a s u r e r 
as t h e p r o p e r t y o f C arry Lo# r. M sal® 
held May let. 1940, e n d i ecorded 
T r e a su r e r 's 
D e e d 
Book vol. 
9 
p a g e 
448. 
and 
that 
t h e 
C o u n ty C o m m i s ­ 
s i o n e r s o f s a i d C o u n t y h a v e p r e se n t e d 
t h e i r p e t i t i o n t o t h e Court o f C o m ­ 
m o n Pl»-a* o f L a w r e n c e C o u n ty , P e n n ­ 
sy l v a n ia at No. 46 Repteinb* 
Term, 
1 94 3, Af D„ w h e r e in t h f ’- p ra y for an 
o rd er o f c o u rt a p p r o v in g 
s a i d 
«.He 
and 
the C ourt ha« 
fix<M a hearin g 
on the m a t t e r o f th e a p p r o v a l o f - 4 id 
s a l e a t the C o u rth o u se, N e w Castle. 
Ph., on 
Friday. J u l y 2nd, 1 943, at 9 
o ’clock A. M. 
That 
th* 
total 
a m o u n t 
o f 
tax#« 
p en alt ie s, in ter e st an d c o s t s a g a i n s t 
said p ro p erty j* th e s u m o f $41 X7, 
the fa«-# a m o u n t o f the s a m e being 
$16.84. 
O b je ctio n s 
to 
said 
sale 
m a y 
b# 
m ad e at any ti m e a t or prior to said 
hearing 
C O U N T Y C O M M I S S I O N E R S O F 
L A W R E N C E C O U N T V . PA. 
L e g a l— K e w g — J u n e 24, 194 5. 


DIRECTORS OF RED 
CROSS IN SESSION 


W. L. Dean Presides; Many 
Matters Of Importance To 
Chapter Considered 


ELLW OOD CITY, June 2 4 —The 
board of directors oi the Red Cross 
m et yesterday in the C ham ber of 
Commerce rooms. W. L Dean, c h a ir­ 
m an of th e local Red Cross, presided 
over the business meeting with the 
following directors present: Mrs. L. 
E. Springer, Mrs. Bruce H unter, Mrs. 
John Gaffney, Mrs. Ben Anderson, 
Mrs. S h arp Johns, W. P. Kegel and 
R. J. Schill. 
T he board accepted the resigna­ 
tion of Mrs. Carl Lerscli, who was 
forced to resign due to th e pres­ 
sure of other duties. 
Mrs. Jam es 
Cogley was unanim ously elected to 
fill Mrs. Lersch’s term as a repre­ 
sentative of th e board from Ellport. 
Mrs. Lersch oflered her cooperation 
to the board of directors to assist 
at any time on the work in Elipo t. 
A financial report of the branch 
here in Ellwood City and of the 
Lawrence county chapter was read 
and approved • The N ational Red 
Cross will furnish arm bands for 
the Disaster Corps, C anteen Cars, 
Nurses Aid Corps and Motor Corps. 
As soon as these arm bends arrive 
here they wull be given over to the 
chairm an of each committee. 
Mrs. C. L. Durbin of Ohewion 
wfas appointed home service c h a ir­ 
m an for th a t area and all requests 
for soldiers oi 
sailors 
from 
th at 
area should be cleared through her. 
Mrs. Bruce H unter, ch airm an of 
the local 
blood donor committee, 
gave a progressive report on the 
activities of hei committee. 
Prom 
F ebruary 15 to date, 585 local per­ 
sons have gone to Pittsburgh to give 
their blood for the boys in the arm ed 
services of our country. 
Five h u n ­ 
dred and twelve are signed up t o ! 
give 
blood when the mobile unit 
comes here on July 6 and a n o th e r' 
500 will be turned in bv in d u s tr y ' 
w ithin the next day or so to swell 
this total to 1.000 donors. Mrs H u n ­ 
ter stated th at she needs 500 more * 
blood donors to reach the 1500 quota I 
th a t is required 
Mrs. L E. Springer, chairm an of 
production and volunteer service for 
the Red Cross, also m ade a verv en- * 
couraging 
and 
progressive 
report 
when she reported that the sewing 
com m ittee turned In 184 sewed g a r-j 
m ents and 200 articles of knit goods 
since April 20. 
Chew ton. under Mrs 
John Gaffney, turned in 45 knitted 
articles and a large quantity of gar-1 
ments. 
The surgical dressing group j 
| under the direction of Mr« S u e P r - 
; aer m ade 41,120 surgical dressings 
; since M ^rch 3. 
T h f 
first aid com m ittee 
under 
the direction of Robert Dam be h 
reported th*t a class of 52 is taking 
i th e first aid training course 
Home 
nursing under the direction of Miss 
Edith Shrem p, graduated 110 
j school student* in 
home nursing 
ti#4 Mrs. R 
C. Stiefel. J r 
chairm an 
j of the Motor Corps, reported that 
I her corps is m ade up of 20 women 
1 who have given 173 hours to the 
work and have driven 1495 m il^ 
1 since April 20 to the present d.i’e 
i The canteen committee, under the 
j chairm anship 
of 
Mrs 
Stoughton 
j has 16 women in that work and 20 
more women who have finished the 
food nutrition course 
Miss L 
E 
Muder. chairm an of the home serv­ 
ice. reported th a t 19 
case« 
were 
handled in May and 18 rases taken 
care of so far this m onth 
In the 
nurses aid course 15 are *aking the 
course a* the local hospital under 
the direction of Mrs 
Holt, 


To Give Pageant 
At Walnut Ridge 


ELLW OOD 
CITY, 
Ju n e 
24. — 
President 
George 
B entrim 
con­ 
ducted 
the 
bi-weekly 
m eeting of 
the W alnut Ridge association last 
night. 
The child welfare com m ittee a n ­ 
nounced plans for a F ourth of July 
patriotic pageant to be presented 
at the housing project on Monday 
evening. July 5, at 7 o ’clock. 
O ther business was routine with 
another 
meeting 
arranged 
for 
W ednesday, July 7. 
WEDNESDAY NIGHT 
SOCIAL AFFAIRS 


Enjoyable Club Meetings Take 
Place At Various Homes 
In Community 
ELLW OOD 
CITY, 
June 
24— 
Among the enjoyable club meetings 
of W ednesday were: 
Ace High Club 
Mrs. 
Andrew 
Miller 
welcomed 
m em bers of the Ace High club last 
night at her Frisco home with Mrs. 
Ellis Smiley and Mrs. Jessie Brown 
being special guests. 
Cards were enjoyed with the nice 
aw ards going to Mrs. Leo Schlim - 
mer, Mrs. Perry Weigle and Mrs. 
E m m ett Jolly, who will entertain 
again in two weeks at her home, 
at Frisco. 
T he hostess served cool­ 
ing refreshm ents. 


Moose Sponsors 
Hospital Show 


ELLW OOD 
CITY. 
June 
24.— 
Twelve acts of varied en tertain m e n t 
were presented at the Deshon Army 
hospital, Butler, last night under 
f the 
sponsorship 
of 
the 
Ellwood 
Moose lodge, and indicative of the 
success of the perform ance was the 
j fact th a t the soldiers kept encoring 
the 
perform ers 
long 
after 
their 
usual bedtime. 
Once again, hospital oificials per- ! 
m itted the show to run overtime 
since the audience was enjoying it 
so much. 
There are now more th a n 
800 w’ounded soldiers at the hos­ 
pital and they filled the large audi- j 
torium for the show. 
At the end of the program , the 
Moose lodge presented fifty decks I 
of playing cards to the hospital. 
Ell wood's next perform ance will 
be Tue#day night when the Shelby ! 
Social club will present a boxing ' 
m atch for the en tertain m e n t of the 
patients. The club will also present 
800 packs of cigarettes at that time. 
These program s are given under 
the general auspices of the Ameri­ 
can Legion-C ham ber of Commerce 
war 
activities 
committee. 
O ther 
program s 
are 
being 
arranged 
by 
the Elks club and the Sons of Italy 
lodge. 


INITIATION HELD 
BY ELKS LODGE 
f 


Club Will Provide Entertain­ 
ment At Deshon Hospital, 
Butler 


ELLWOOD 
CITY, 
June 
24 - A 
class 
of 
candidates 
was 
initiated 
by the Elk.« lodge at 
the regular 
1 m eeting last night with the degree 
team being led by Joseph Cragle. 
Seventy-five members attended. 
It was decided to provide en te r­ 
tainm ent soon at the Deshon hos­ 
pital at Butler, under the auspices 
of the American Legion 
tivitie.« committee. 
Ray 
Aylesworth 
and 
Robertson were nam ed as 
mitfee to m eet the Navy 
contingent here today for 
m ents, and offer them the 


war ac- 


L. W. L. Club 
A 1 o ’clock luncheon was enjoyed 
by members of the L. W. L club at 
the home of Mrs. G lenn Biggins, 
New Brighton road, with Mrs. N et­ 
tie Biggins, of East Palestine, being 
a special guest. 
Five hundred occupied the a fte r­ 
noon with aw ard winners being Mr*. 
Clyde McCurdy and 
Mrs. 
Ernest 
Rudge 
Members were invited to meet in 
two weeks at the 
home of Mr*. 
Charles W ehm an. W urtemburg. 


I. E. Club 
Mrs. Law m ic e M cNany welcomed 
members of the I. E club to her 
home, at B urm tow n, with Ma*. Clair 
M cDevnt sharing as a special guest. 
After «everal hour* of cards, the 
me# piizes went to Mr*. Andrew 
McLaughlin. Mrs McNany and Mr* 
Charles Shuler. 
T he hostess w as aided in se n mg 
a uunptm g lunch by Mr* 
Charies j 
W ehm an 
who will entertain 
the 
group on W ednesday, July 8, a t her 
Burn*town home. 


Mrs. Ronald Glover 
Honored At Party 


ELLWOOD CITY. June 24—Mrs 
: Howard 
Chilcoat 
and 
Miss 
M ar- 
¡gretta 
Hall graciously entertained 
at a lovely p^rty last night at the 
j la tie r’s home, in Todd avenue, in 
! honor of Mrs. Ronald Glover 4 Vir­ 
ginia H ah), whose m arriage was re- 
j centlv announced 
The event was in the form of a 
d ese rt-b rid g e with the tables being 
attractively 
decorated 
with 
sweet 
peas and roses. Four tables of cards 
were in piH.v with the nice aw ards 
going to Mu* Peggy K night and 
Miss M arjorie Anderson, for con­ 
tra il, and Mrv Larry Seeger, for 
auction 
Mrs. Glover was prevented with* 
an array of miscellaneous gifts for 
Uie in her new home 


Robert 
a com- 
Sea bee 
enlist- 
tise of 
ihe Elks hall and other club facili­ 
ties. 
Elks 
blood 
donor 
chairm an, 
George Fosnought, announced th a t 
all arran g em en ts have been com ­ 
pleted for handling the blood m o­ 
bile unit at the club house during 
1 the week of July 6. 
Favorable action 
wa* taken 
on 
j aiding the large tobacco companies 
j in sending cigarets to overseas serv­ 
icemen at a cost of five cents per 
* pack. 
* 
The club will cooperate with the 
police 
d ep artm en t 
in 
the 
police- 
j men s bail to be held on Friday 
night in the ballroom, and M. F 
Book was nam ed chairm an of the 
! club committee. 
! 
Exalted ruler. Joseph Gragle, will 
i atten d the grand lodge convention 
j to be held on July 12 and 13 in 
] Boston, Mass 
After the mpeting, Tempting re ­ 
freshm ents were served by a com ­ 
mittee. 
D uring July and August only one 
meeting will be held each m onth 
with 
The 
next 
session slated 
for 
W'ednesday, July 14. 


NINETEEN 
ssssi.ui.H.u, Д£гая®идиезг-*::г 
тг-тж.' ."u ^s s r a a 
Dorothy J. Coulter 
Weds Ben R. Gardner 


Wedding Solemnized Thursday 
Night At Baptist Church 
By Rev. J, N. M&rtin 


ELLW OOD CITY, Ju n e 24 -T he 
First B aptist church was the scene 
of & very lovely wedding last n ig h t 
at seven о clock, when Miss D orothy 
Jean Coulter, d a u g h ter of Mr. and. 
Mrs. H. L. Coulter, of Bridge street 
extension, exchanged nuptial vows 
with Ben R. G ardner, ,^on of B^n 
R G ardner, S r , of Pittsburgh Cir­ 
cle. 
An attractive pink and white col­ 
or them e was fallowed throughout, 
; with the church decorations being 
roses in those colors, interm ingled 
j v ith greenery 
The popular single ring cerem ony 
| was perform ed by the pastor. Rev. 
J Norman M artin, in the presence 
of a very large assemblage of re;a- 
tives and friends 
; 
Nuptial selections and the Bridal 
Chorus from Lohengrin were played 
bv tile church organist Miss Bailee 
Hazen, and Mrs Laird Coulter sang 
"Веса use”. 
Given in m arriage by her f a th e r 
the bride was very charm ing in a 
street length w hite iace dress with 
; which she wore a m atching white 
lace h a t and other white accom pan­ 
iments. 
Her flowers were orchid«. 
Miss 
Phyllis 
Dtinc&n 
was 
the 
; oride’s only atten d an t, and she a p ­ 
peared in a pink dress 
m atching 
th a t of the bride’s, and her acces- 
, sories wer 
white 
Her corsage was 
of pink roses. 
Henry G ardner, of South Bend, 
Ind . 
served 
his 
brother 
as 
best 
m an. and ushers were Laird Coul- 
the 
bride, 
a n d 
brother-in-law of 


dinner took place 
the bride’s home, 


f i n d e * (T u b 
Auction bridge placed a* 
bies held the attention oi 
club member* at the home 
Rtuv-eii 
FYnrikk 
New 
hi¿h I mad. 
Htgh awards w#nt to 
Duffy «nd Mr* Malcolm 
the hO'tp'N bring aided 
a tem pting Jun« h by Shirley 
Members will meet again 


t ш o tu * 
B n d g f 
of Mr* 


at the home 
Wiley Hill 


Brighton 


Mr* 
Paul 
Biinn w rh 
m sen mg 
Price. 
in July 


HOSPITAL NOTES 
ELLWOOD C I T Y 
June 2 4 —Ad- 
m itted: 
Carl 
J 
Lundgren. 
715 
Crescent avenue 
and Mrs, Violet 
C hapm an Route 2 
Dim barged 
Flovd Kram er. Knox; 
Oscar Curry Zrhenople 
Mr* A id­ 
le v Gibson and infant con, Route 6 
New Castle and Mrs. Ralph A nder­ 
son arid infant son 
R.»u’t 1 
New 
Castle 
Born 
to 
Mr 
and 
Mr* 
Elmer 
Riaaeeuw 501 Pershing street, a son 
on Wed ne «da v 


ORANGE LADIES 
ELLW OOD CITY 
June 24 —T he 
Otàhgt Ladies Lodge will m eet on 
Friday night at 7 (V о dock *’ th# 
bank hail with Mrs Louise Gregoi 
111 c h a r e # 


W. B. A. Members 
i 
At Convention 


ELLWOOD 
CITY 
Ju n e 
24,— 
T w enty-four 
mem bers 
of 
the 
Senior 
W. 
B 
A. 
lodge 
went 
to 
Pittsburgh 
today 
to 
attend 
the 
lodge convention in ses&ton at the 
Fort Pitt hotel 
Mrs. Bessie Sm ith 
win be the local delegate. 
At tonight s se.ssion. the local de­ 
gree t#am captained by Mrs. C lar­ 
ence K aufm an will perform their 
ritual. 
A meeting of the Junior lodge 
was held last night at the bank hall 
with plans being m ade to atten d 
the junior convention on Saturday 
in Pittsburgh. Susan H olhnbach will 
b# the delegate and Bernice P a r­ 
tridge will be the toast ml« tress of 
the convention banquet. 
T he Juniors will meet again on 
Wednesday, July 14 
for a picnic 
at 
H ubers 
Beach 
with 
a rra n g e ­ 
m e n t m charge of 
Benue# P a r­ 
tridge Susan Holhnbach and Bettv 
W r te. 


ter, 
brother 
of 
Charles Wallace, 
the bridegroom. 
A pre-rehearsal 
; at one o'clock at 
I with guests including the baidai p a r ­ 
ty, Ben R 
G ardner, Sr., Mr. and 
Mrs. Henry G ard n er 
Mrs 
Charle« 
Wallace and son, Dicky, Mr. an d 
Mrs. Robert B ushm an and d au g h ­ 
ter Jucy, Rev. and M rs J N. M ar- 
| tin and the Coulter family. 
Mrs. 
Coulter had as her aides Mrs. F L. 
Schweitzer and Mrs. H. M. A nder­ 
son. 
A reception in the church parlors 
for 50 relatives and friends followed 
I the congratulatory period 
The ta ­ 
ble was centered w ith a large tiered 
wedding cake 
topped with a tir v 
bride and groom under a large bell, 
and surrounded by a wreath of pink 
roses and taper* in the bridal then.#. 
Assisting Mrs, Coulter at the re ­ 
caption were Mrs. G arfield Thom as. 
Mrs. George Moyer. Mrs. H. M. A n­ 
derson. Mrs. F L. Schweitzer and 
Mias Lylia Hazen 
Later in the evening the couple 
d e p a re d on a wedding trip to Cleve­ 
land and other lake 
points, and 
after July 1 »nil reside at 356 T ri­ 
angle avenue Da ton, O 
The bride is a graduate of th« 
Ellwood high school with the class 
of '41, and of the M aison-Frederick 
Beauty school. 
She has been asso­ 
ciated 
with 
the 
Newton 
B eauf v 
hop 
G a rd n er is an alum nus of 
S ’ate with the December. 42 
He U employed at W right 
Dayton, O 
in the radio re- 
riepartm ent. 


Mr 
Penn 
class 
Field. 
search 


of Mr* 
Lewis R 


CHURCH 
ELLW OOD 
First 
Church 
be held on S a t u r r i t v at 
beginning at 10:30 a m 
be served at 1 o’clock. 


OF GOD PICNIC 
CITY. June 2 4 —T he 
of 
God 
picnic will 
Ewing P ark 
D inner will 


Sale Notice 
Privat* 


P r i v a t e Sal# <*} 
Sold fm 
her#hv is 
R. F. 1* 
X otir# 
Turk, of 


Land F o r m e r l y 
T h X * >■. 
» iv e n that 
W. К 
No. 7. Ma lumi ¡к- 


Executor’s Notice 
l.utti.-r» T e s '.a m e n t a r y in th# E s t a t e 
J o h n A. Covor, la t e o f N e s h a n n o c k 
i’o w n s h i p . 
L a w r e n c e C o u n t y 
P e n n ­ 
s y l v a n i a D e c e a s e d , h a v e U> en granted 
t•» m# 
AH p ereon* th e r e f o r e h a v in g 
Ftaimst or d e m a n d s a g a in a t said F a ­ 
i t t# 
a re 
r e q u e s t e d 
to 
n u k e 
kn ow n 
(he «ante to me. 
And all pet s o n s in- 
d ohte d to the said J o h n A, C over ar# 
i «->qu#*ted 
to 
m a k e 
p a y m e n t 
to 
me 
w i t h o u t d elay. 
J o s e p h J. F ran cis. Fv ecu tor, 
Market S treet E x ten sio n , 
N e w W il m i n g t o n , Pa. 
I t h h a r d F. Dana. 
\t to rn * y for E state. 
- N e w s — M ay 2« 27, Jun e 3, 10, 
1943. 
I. s a l ­ 
ii. 
Notice Of Executrix 
Let l e t s t e s t a m e n t a r y in the e s t a t e 
• f J o h n M. Miller, la te o f F ift h Ward, 
N e w C astl e. Pa., b a v in » been g r a n te d 
io me 
all p e r s o n s h a v in g c l a i m s or 
d e m a n d » a g a i n s t said e s t a t e are re­ 
q u e s t e d to m a k e th e m know n, and all 
p e r s o n s in d e b t e d to said decedent are 
r e q u e st e d 
to 
m a k e 
p a y m e n t 
to 
me 
w ith o u t d t i a y 
C a t h e r i n e A 
Millar. 
E x e c u tr ix . 
8h* 
A r lin g t o n 
A ve., 
N e w 
L’astl®, Pa. 
H ild e b r a n d & H ild ebrand, 
it ty s 
L e g a l — New*»— Mav 20, 27. June 3. 10, 
17. 24. 194 3 


to wn. 
Pa., h a s o ff e r e d 
the uum 
o f j 
F i f t y 
($50.00) 
Dollars. 
f*n 
tin- p u r -I 
c h a s e o f three lots Mo, I t i , 112 and 
Го * in the Para a y Plan o f L ots , >it- 
uatn in N o r th B e a v e r T o w n s h ip . L a w ­ 
rence iV mnty. P e n n s y lv a n i a , th e plot 
o f w h i c h 
is recorded hi 
Plot 
B<>ok 
vol. 6 pag«- 59. ea ch o f said io ts b.-irig 
in six# 40x120 f#et. frontin g on Pa rad у 
a v en u e, and b ein g th* sam« la nd* < on- 
\ eyed to Cora A. LitJighlin by 
(feed 
recorded in Deed B< r»k vol. 2•'*•> page 
4«. 
Said F i f t y ($50.00) D o lla rs to In- 
paid in cash . 
Said Jot* were so d m th e C o u n ty 
of L a w r e n c e by th e C o u n ty Tt usu rer 
a s th e pro perty o f «'(»¡а l.a u g h iin by 
t w o sale», both 
he^i 11a\ 
1 st 
19 40, 
and 
recorde d 
in 
T r « a su r e U 
Deed 
Book 
vol. 9 p a g e s 246 and 255, and 
that 
tlie 
C o u n ty 
C o m m issio n * r* 
of 
said C o u n t y h a v e p r ese n t e d th e i r p e ­ 
tition to Hie Cou rt o f C o m m o n P le a* 
o f L a w r e n c e C o unty , P e n n s y l v a n i a , at 
No. 42 S e p t e m b e r Term, 1 943. M.D., 
w herein 
th ey 
pray for an 
ord er o f 
co urt 
a p p r o v in g 
said 
sale, 
and 
the 
Court 
lias 
fix«-d 
a 
h e a r in g 
on 
tlie 
m a t t e r o f tlie a p p roval of said s a le 
at the c o u r t h o u s e , N e w Castle. Pa., 
ou F rid ay, July the 2nd. 194 3, a t 9 
o ’clock A. M. 
T hat 
th e 
total 
a m o u n t 
o f 
taxe s, 
penalt ie s, inier^st and eo st» a g a i n s t 
said prop erty is the gu m o f $166.54. 
the face a m o u n t o f tl|e s a m e b ein g 
g 304» 26 
O b j e c tio n s 
to 
«aid 
sal# 
m a y 
lie 
m a d e at any tim e a t or prior to said 
hea ring 
C O U N T Y C O M M I S S I O N E R S O F 
LA W H E N C E С и I N T Y. PA. 
L e g a l — N e w s — J u n e 24, 1 943. 
Notice 


Administrator's Notice 
L e t t e r s of a d m i n i s t r a t i o n c u m t e s - 
la m eu tO a g n e x o in th e e s t a t e o f A n n a 
R 
Alford, late of T hir d Ward . N e w 
C a stle , 
Pa., h avin g 
been g r a n t e d 
to 
sue. all p e r s o n s h a v i n g c l a i m s or d e ­ 
m a n d s 
a g a i n s t 
»aid 
e s t a t e 
ar e 
re­ 
q u e s t e d to m ake tli*m k n o w n , and «11 
p e r s o n s indebted to said d e e f d e n t a r e 
r e q u e s t e d 
to 
m a k e 
p a y m e n t 
to 
m e 
w i t h o u t d e la y 
H a n k 
H 
B r a is # h i e . 
A d m i n i s t r a t o r O.T.A.. 
R. 
D 
6 
N e w 
C a s f l e Pa. 
H ild eb ran d & H ild ebrand. 
• tty# 
L e g a l — N e w » — May 20, 27. Jun® $. 10, 
17. 24. 194.1, 
Bids For Coal 
T h e S< hooi D i s t r i c t of Tax lor Town­ 
ship w ill r e c e i v e bids on 12* ton» of 
« c r e e n or r u n - o f - m i n e coal. 
Ail bid s 
m u s t b# ¡n rhe hand s of th e s e c r e t a r y 
n e t l a t s r than 6 P 54.• S atu rd ay, J u ly 
d 
194$ 
T h e 
board 
rese r v e * 
th# 
ght to reject a n y or all bid«. 
I. r HD U LE »acraram 
W e s t P i t t s b u r g . Pa 
Legal—New a— June 17, 24, July 1, 43 


no 
/ 


N o t ic e is hereby g iv e n thal a p e ­ 
tition ha* benn p r e se n ted to th e ‘'ourt 
o f C o m m o n Plea* o f Lawrem -e C o u n ­ 
ty 
by 
Micjtae] 
M esca ll 
and 
A g n e s 
Meat-all, sr No. 4 x_ S e p t e m b e r T e r m 
1943, 
X .D., 
loi 
th# a p p roval 
o f an 
a g r e e m e n t for the v p m p r o m is r o f the 
school and road ta x e s o f the T o w n ­ 
sh ip 
o f 
U nion 
and 
C o u n ty 
ta x e s ; 
that 
the 
property 
w a s 
sold 
to 
the 
C o u n t y C o m m i s s i o n e r * on 
F e b r u a r y 
16. 
194« b y the T r e a s u r e r o f Law* 
pen ce County . 
Said a g r e e m e n t pro ­ 
v id e s 
for th# 
p a y m e n t 
o f th# 
face 
a m o u n t 
o f 
Hi# 
t a x e s 
and 
c o s t s 
In 
th e s u m o f $545.28; in a e t t l e m - n t of 
ta x e s , p e n a l t i e s and in ter e st 
in 
the 
a m o u n t o f $897.50. 
Said p rop erty is 
located in U nió n T o w n a h ip , L a w r e n c e 
C oun ty, P e n n s y lv a n i a , and ia lot No». 
51 and 52, im p r o v ed w it h on# hou se, 
i t u a te on Spr ing stre#t. 
A hearin g 
will 
be had on thi# petition 
by rhe 
C o u rt in 
the Courat 
H o u se at 
New 
P a st! # on J u n e 3«. 194$ a t 9 o ’clock 
A. M„ at w h i c h rime a n y per»ons h a v ­ 
ing a n y o b j e c t io n s to th #*» ai d t o m - 
promt»« a g r e e m e n t m a y present 
the j 
-am # and be heard 
S h e r m a n K Lev in*. Solicitor, 
U nio n T r u st B u il d in g, 
N * w 
C a stle, P en »a 
Legal— N ew s— Ju n e 24, 1943, 


Sal® of La ml F o r m e r l y 
Sold for T a x e s . 
N o tic e h#r#hy is g iv e n th at W i l li a m 
Cierhirh, o f Itigby Po«t O f fic e . R ig b y , 
P a , 
has 
o ff e r e d 
tin* 
«um Of 
F if t y 
(*50.00) D ollars , foi 
the pure ha a«» o f 
three lots No. 72. 73 and 74 jri t h* 
B y e r s 
P 'a re 
Plot 
o f 
Lots, 
North 
Secti on, s i tu a te m S o u th 
New 
tle B o r o u g h , L a w r e n c e C o unty , P e n n ­ 
s y l v a n ia , 
the 
plot 
Of 
w h ic h 
is 
re- 
I orded in 
Plot 
Rook vol. 5 p a g e 51, 
#arh of «aid 
lots f r o n t i n g on South 
J e f f e r s o n «treat a d ia ta n c e o f 40 feet 
and e x t e n d i n g back o f even wid th я 
d is ta n c e o f 
1 2 n feet. 
F o r ch a in of 
title to said lands, see deeds recorded 
in Deed Book vol. 174 pa g e 4Ы. m l. 
194 
page 
117, and 
vnl 
204 
page 5. 
Said $50,00 to be paid in ca sh . 
Said lot* \v#r# sold to the C o u n t y 
o f L a w r e n c e by tite County Treaaurer 
under 
three 
s e p a r a t e 
sa les, 
a s 
Hi# 
p rop erti es 
o f 
Oco. 
IV. and Edith 
N a n g le . 
Eg ¡din 
D iM a tte o . and 
John 
Ziyie. by sales- held F e b r u a r y 16 
1040 
and 
May 
1st, 
1 940, 
the 
d ee d s 
for 
w h ic h 
are 
recorded 
in 
T r e a su r e r's 
Deed B ook vol. 7 page 40. and vol. 9 
page« 171 an d 183. and that the C o u n ­ 
ty 
t ' о т mission#г#- 
of 
said County 
h a v e p resen ted thei r p eti tion to the 
Court o f C o m m o n Plea* o f Lawre m -e 
C o u n ty , P e n n s y l v a n i a , at No. 47 S e p ­ 
t e m b e r 
T erm , 
1943. 
M.D., 
w h e r e in 
th#,v pray for an order o f c o u r t a p ­ 
pro vin g said sale, and th e Court has 
fixe d a h e a r in g on the m a t t e r o f the 
a p p r o v a l o f said «ale at t h e . U a u r t - 
house. 
N e w 
t'astle, 
Ря,, ou 
Friday , 
J u l y 2nd. 
1913, at 9 o ’c lo ck A. M. 
That 
th# 
total 
a m o u n t 
o f 
taxe*. 
pen altie«, interest and c o s t s a g a m s t 
said p ro p e r ty i« the »uni o f $238 91, 
the fa c e a m o u n t o f the м а т е 
being 
* 140.8 2. 
O b j e c tio n s 
to 
said 
sal# 
m a y 
be 
mad* at a n y ti m e at or prior to said 
h ea ring. 
C O U N T Y COMM J SS YONB RS O F 
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KIJ WOOD PERSON A 1.8 
Mrs. 
Carl 
Shirey 
anti 
von 
Tommy, of Ewing Park are visiting 
this week with relative» at 
D a r­ 
lington. 
Edw'Rrd Yoho. Ellwood Citv 
ha* 
been dizeharged 
from the Osteo­ 
pathic 
hoapital, 
Grove City 
Tch. Sgt. Robert Bellom, *011 of 
Mrs 
Sara Beliora of 
Frisco 
has 
arrived safely with an 
air corps 
detachm ent in England 
Robert Mackaaek. seam an 8e<onci 
class, son of Mr. and Mrs. Edward 
Mackasek of Beech wood boulevard, 
has been transferred from the Great i 
Lakes Naval Training Base ar K#v 
West, Fla , where he will receive 
training in the fleet sound school 
there. 
Mrs. 
H arry 
Hess, 
who recently 
underw ent an operation for the re­ 
moval of her appendix at the local 
hospital, 
is 
convalescing 
at 
the 
home of her parents, Mr. and Mrs. 
Jam es K irker of W urtem burg. 


T. T T. < tub 
Mr* Andrew* Heinz wa* a pl#a$- 
: an t hostess to T T T club mcmben* 
at her home at Knox with Mr* E d­ 
ward 
O earhard 
being 
a 
»peci&l 
guest 
To 
Mrs 
William Crow lev 
M ia 
j K enneth Bo linger and Mi 
William 
Bchlimmer 
went 
the 
lovely 
nigh 
• »core aw ards for cards 
Mr* Albert 
Blazen aided Mr* Heinz in serving 
' cool refreshm ents. 
On W ednesday, July 7, the club 
will meet for a chicken dinner at 
the home of Mr«. S< hlim m er Frisco 
— 
E n tr e N o u s f lub 
Mrs Leslie M orten -m opened her 
home 
California avenue 
to m em ­ 
bers of the In u re Non* club with i 
Mrs 
Virginia 
M a x w HI 
and 
M rt 
Beulah 
Dam bach 
being 
special 
guest* 
After .several hours of cards, the 
nice award« went to Mr* M orten- 
sen, Mrs. F rank Rhodaberger Mrs 
Lewis Young and Mrs. Jack J o h n ­ 
ston, 
Mr*. Rhodabcrn#r and Mr* 
Dam bach aided in serving appealing 
refreshm ents 
Hostess for the n#xt m eeting in 
'wo weeks will be Mrs Sadie Me 
Murdo. Clover avenue 


¡ THE OLD HOME TOWN ч»'м4иь*.01« 
By STANLEY! 


P L A N D A N C E 
ELLWOOD CITY, June 24 - The 
W urtem burg 
and 
Perrv 
township 
fire d ep artm en t will have a square 
dance 
Friday 
for members 
night at the 
and 
hall 
friends on 


(International Naw* R#rvice) 
P IT T S B U R G H , Ju n e 24 — Live­ 
stock : 
C attle: 
50 steady. 
Steers 
1600- 
50; m ed-gd 1550-16; com 1250-15; 
heifers gd-ch 14-1550: m ed-gd 1250- 
| 14; com 9-12; 
cows gd-ch 11-12; 
m ed-gd 
10-11; 
canners & cutters 
650-10; bulls gd-ch 14-1450; com- 
med 10-12. 
Hogs: 250 active at steady prices. 
160-180 
lbs 
1400-25; 
180-200 
lbs 
1425-35; 
200-220 lbs 1425-35; 
220- 
250 lbs 1415-35: 250-290 lbs 1400-15: 
290-350 
lbs 
1350-14; 
100-150 
lbs 
1300-1350; roughs 1225-13. 
Sheep. 500 steady. Ch lambs clip­ 
ped 
15-16; 
med-gd clipped 13-14; 
com lambs clipped 950-1050; ewes 
clipped 5-750; wethers clipped 6-8 
« 
(New York Stock*, Page 17), 


0 * e k w tth w m d è i» m t w b 
• wm. We've 9et 
fi ar 
timet téewé. 


Buy Mar« 
War Bonds 
fmr Frmedom'i Salt® 


Forre-it llilL ( lub 
Forrest Hills club members h onor­ 
ed the birthday anniversary of Mrs. 
F lank M cCarthy, when they assem ­ 
bled at her home on Pershing street. 
Mr* 
Clarence 
Johnson and 
Mrs, 
J, 
A 
Bloomer 
shared 
a* special 
guests, 
Cards occupied the group with (he 
attractive prizes going to Mrs. Ben 
Cham bers, «Mrs. Edward K err and 
Mrs. Mell G uy 
A large birthday 
cake Centered the refreshm ent hible 
Mrs. 
Donald 
Northrop. 
Forreat 
Hill*, will en tertain the club again 
in three weeks 


(i. A. R. LODGE 
ELLW OOD CITY, June 24.- T h e 
G. A. R lodge will have an in itia­ 
tion of new members at the V. F 
W. hall on Friday night. 


LET’S GET LOST 


HOW COULD you 5AV THAT1 
TO ME? I LOVE YOU, MR 
SMITH, AND BESIDES I 
HAVE RAPPyfe GAS RATION. 
BOOK________ 
EAH 


■ 
j 


YE GODS / THE 7 SEE WHAT 
GAS GAUGE 
SAYS ALM05T, 
ZERO * 


I MEAN' 
IM GOING 
WITH YOU, 
MR SMITH 


% 


\ 


1 


BUT A GIRL T YES- BUT IF I 
IN THE CAR' WA5 DISGUISED 
IT ’S RISKV 
? I LIKE, SAY - A 
В0У. IF I HAD 
A CAP AND 
SHIRT - AND 
PANTS 


THE POLICE 
WILL BE 
LOOKING FOR 
US 
к 
\ 
f 
» w V 


■ 4 
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THE NEW CASTLE NEWS EDITORIAL PAGE 


FOUR 


W ashington Column, Edgar A. 
Guest 
Other Features. 
Hints And Dints And 
Dr. Gary C. Myers. 


Inside Washington 
By FONTAINE FOX 
NEW CASTLE NEWS 
The P arent 
Problem 


By Garry C. Myers, Ph. D. 


Toonerville Folk* 


A FELLER.5 FOLKS ARE ALWAYS THE LA ST TO RECO G NIZE 
HIS A TH LE TIC A B IL IT Y _ 
| * 


Sol Bloom Is hxpert < Hi Axis Psychology 
Ijearnetl About Hitter Through Muaaotim 
Recall Interview Of Vera With d'Annunzio 
CHILD’S PLACE IN HOME RULE 


■ ^ 
V j 


0e 
,.^/y 


Bv ( HARLES P. STEWART 
Central Press Columnist 
WASHINGTON, June 24.—C hair­ 
m an Sol Bloom of the house of 
representatives’ 
foreign 
relations 
committee seems to me to under­ 
stand 
the 
European 
Axis 
powers 
as they are fully comprehended by 
no other statesm an in this country 
Probably he has no equal in Eng­ 
land, either. For that m atter, he is 
not ignorant of the Jap angle of 
the Axis triangle. However, his ac­ 
quaintance with the Orient is not as 
intim ate as his familiarity with our 
Occidental foes 
He does not con­ 
tend that it is. 
Sol is an outright m ind-reader 
among 
the 
Italians, 
though, 
as 
similarly he is a wizard in his reck­ 
onings as to the G erm ans and such 
neighbors as may be more or less 
affiliated with the latter. 
The New* York congressman, be 
it understood, has been, for a long 
time, a very rich m an He has had 
the 
financial resources to do all 
the overseas visiting he had a fancy 
for. But he had not the inclination 
to do it on a “sassiety” basis. His 
idea was to pay his fare and hotel 
bills and get genuinely in touch with 
the folk he was calling on. This is 
a Very different thing from mixing 
with them in ballrooms and at mis­ 
cellaneous 
diplomatic 
gatherings 
Sol was not a plenipotentiary 
He 
was 
strictly 
unofficial 
and 
made 
contacts impossible to an accredited 
government representative 
Once, hp told me about a charac­ 
teristic incident. 
He has a daughter. Miss Vera 
Bloom, who, tus» after World War 
I. developed an ambition to break 
mto 
the 
“feature-w riting” 
news 
field. 
Since 
she 
was 
young 
and 
journalistically inexperienced, edi­ 
tors were reluctant to bargain with 
her. Still Vera persisted. 
Finally, one of the feature-news 
agencies, long one of her targets 
hit on the idea of offering to Miss 
Bloom 
an 
assignment 
th a t 
she 
would recognize was too much for 
her—and then the editor figured 
he would get some relief. 
It was in the era of Gabriele 
d'Annunzio, then Italy's immediate 
post-war “big m a n ” O ab rell was 
(Continued Ob Faff» Tan) 


By FBAWX B. XXNT 
(Copyright, 1943» 
By Th« B ul tim or* Sab 


The Sagging Home Front 
WASHINGTON. June 24 
THE WARNING of five Democratic 
Senators that the home front 
Ls 
dangerously sagging 
coupled with 
a 
request " t h a t 
WMB 
Direeio; 
Byrnes stop referring to intergov­ 
ernm ental disputes and do some­ 
thing about it. merely says 
again 
what a good many others have been 
sa> ing for a long time. 
The fact is 
it is impossible longer to ignore 
the crtsis at which things have a r­ 
rived in the Washington m anage­ 
ment of the war 


SUCCESS 
OF 
our armed 
forces 
abroad makes the partial collapse 
and terrible confusion at home 
a 
sham eful contrast 
Everybody con­ 
cedes that, despite Administration 
handicaps, the army and American 
industry have done a fine job. 
But 
no one. except the paid propagan­ 
dists, feels that things go well m 
other directions 
These are sim pk 
statem ents of fact. 
So far a* the 
home front is concerned, the evi­ 
dence 
of 
incompetency 
is 
over­ 
whelming Of course the most spec­ 
tacular failure is in the field of la­ 
bor relations, where the refusal of 
the 
Administration 
to develop 
a 
firm policy, or allow Congress to 
enact regulating laws, has permitted 
a two-year series of coatlv strikes, 
culm inating in 
the present coal­ 
mine situation, 


WHATEVER THE ultimate outcome 
of that, ii must be clear that the 
responsibility rests upon an adm in­ 
istration which weakly temporized, 
concilia ed and compromised. 
But 
even more appalling is the state in 
which the F >od Administration has 
gotten. 
Months ago the President 
belatedly appointed Mr Chester D a­ 
vis Food Administrator, 
Mr. Davis 
is a good m sn and there was much 
hope that at last there would be in­ 
telligent direction in this vital busi­ 
ness. 
But the hope waned when it 
developed that Mr. Davis had been 
given responsibility without power. 
Hope died when Mr. Davis was not 
put on the War Mobilization Board 
It is now clear th a t Mr Davis has 
not been able to form an effective 
food policy, because he has lacked, 
full control of the agencies dealing 
with the food problem 


IT IS not surprising th a t he is re ­ 
ported 
on 
the edge of resigning. 
Pleas to the President from Demo­ 
cratic members of Congress to make 
Mr. Davis or someone else a real 
food ezsr have been as ineffectual 
as the recommendations of Mr Her­ 
bert Hoover 
Soon or late the Pres­ 
ident will have to do exactly that, 
but the delay adds to the dangers 
Considering the warning and th t 
evidences of the food shortage, the 
long procrastination in dealing w ith 
<o immensely important a question 
seems almost incredible, 
Nor are 
s o m e of the names mentioned 
as 
possible successors to Mr Davis re ­ 
assuring 
What the President has 
d o n e - and is '►till doing 
la to «vade 
(ContJnct«* OB F a g « T * a . 


McNaught Syndicat«, Im. 


SENATOR GLEAN TELLS I S: 
You. like all other Americans, are j 
operating with the government and 
the co-telephone company by cur- > 
tailing the use of long distance call- j 
ing; at least, are restricting your j 
conversations 
to 
brief 
necessary 
messages. 
Most of us are cooperating be­ 
cause we have been asked to do so I 
t£ help the W ar Effort . . . to keep j 
the lines clear for im portant 
w a r j 
messages and also to keep the lines | 
clear for any soldiers who wish to j 
call home. 
Because we have been 
»atriotic. | 
m any 
Americans will be surprised 
to learn that Senator Byrd’s in ­ 
vestigation reveal* how two . . . 
just two , . . government bureau - j 
cr&tic agencies are making use of 
the phone. 
The 
telephone 
bill of the WPB j 
over a six m o n th s’ period av era g es; 
a cool million dollars. 
The OWI 
spends just double that over a six 
m onths’ period, or an average of I 
over four million dollars a year. 
Six million dollars a year for te le . ! 
phone calls for 
Just two bureau- | 
Cratic departm ents. 
Now multiply 
that figure by the total of active 
and vocal bureaus in W ashington 
just the buieaus in W ashington 
alone , . . and you’ll get some rough 
idea 
of 
where 
some 
of 
3ur 
tax 
money is going. 
The strick en distributed to m o t­ 
orists classifying them as A or B 
ration card holders all bear this 
blunt query on the back : 
“I* this j 
trip REALLY necessary? ’ 
Perhaps it would help a U tt> j 
if each phone in each governm ental j 
departm ent 
had 
a 
small 
printed j 
message above the transm itter with 
these words. ‘‘Is this call neces­ 
sary?’* 
If a 
test were necessary, we d j 
suggest that the OPA trv out the 
signs for a week to see if It doe? 
not reduce the num ber of unneces­ 
sary calls. 
On second 
thought 
though, we 
have an idea that no one in th a t 
departm ent or any other bureau­ 
cratic departm ent would pay one 
bi? of attention to it. 
Indeed, if } 
might have just the o p p o s i t e effect j 
increasing the num ber of calls 
Or, am I becoming foo cynical? 


It is claimed that a highball in a 
Hollywood 
chib 
contains 
scarce!v j 
enough liquor to color the w*ater. j 
Oh. wham do doodle w h am ! 


One dav we hear there Is to be 
a scarcity of liquor and the next , 
day we hear there wdl be enough, j 
Often very httie is enough. 


A Pittsburgh woman in her di- j 
vorce suit claims her ha-band drove 
her down to the river in his cat and 
told her to jump into it 
Many a 
woman would h a te thrown him inro 
the water. 


Probable twice in a lifetime would 
be often enough to have an appetite 
for pickled pigs feet. No ears at all 
please. 


Ptiy'iciane say o n e mill ion women 
are o v e r w e i g h t . These of course, are 
just round figures. 


Race prejudice is not one-sib* 
Over 3000 Negroes struck c ^ c a u ■ 
they objected to white foremen. 


HINTS AND DINTS 


people do require food to sustain 
life and that food will either whn 
or lose the war, depending on who 
gets it. 


Tn some places campaigns are be­ 
ing put on to collect junk jewelry. 
That ought to bring in a big pile of 
stuff. 


STRETCHING 
THE 
POINT 
W e’ve been expecting this old- 
timer to show up pretty soon, and 
here it is: 
He had never been outside the 
United States, and neither nad she, 
but both were recounting their ex­ 
periences abroad. 
“And Asia. 
Ah, Asia, wonderful 
Asia. 
Never shall I forget. 
T u r­ 
key, India—all of them. 
And m ov 
of all China, the celestial kingdom. 
How I loved it!” 
“And 
the 
pagodas—did 
y o u 
see 
th em ?” 
She held her ground. 
“Did I see th e m ?” 
She uowdered 
her nose. 
“My dear. 
I had dinner 
with them .” 


Husbands are like automobiles. If 
you take care of them you don't 
have to be getting new ones all the 
time. 


I t’S a good idea to carry your own 
packages home from the stores, no 
m atter what rules there are about 
such things. 


The m an who can originate ideas 
is usually the master. 


The World 


Mud Puddles 


By EDGAR A. GUEST 


THE AGE QUESTION 


Said Crankm ire as we chatted: 
“I am sixty-one or three, 
I never have been certain of my 
birthday, as you see. 
T h ere’s a cousin says I'm older; 
there's an aunt who says I ’m 
n o t; 
She 
insists 
to 
give 
me 
welcome 
she was light upon the spot. 
T here’s an uncle who knows bet­ 
ter, and a sister wit if a book 
Which will prove beyond all cavil 
I am older than I look. 


“There's 
a 
friend 
of ours who’s 
known 
us 
since 
eighteen 
ninety-three: 
S he’s 
very 
sure 
about 
my 
age; 
she went to school with me 
She vows I ’m under sixty, but the 
others make it known 
She cuts my a g e a little that she 
may reduce her own 
T here’s a 
dear, devoted 
neighbor 
who my birth date can pro­ 
vide 
He was born.’ she says, ‘the eve­ 
ning 
of the day my uncle 
died.' 


G ood T a s te 
Bv ERICH BRANDEI« 


One of the silliest controversies I 
have ever heard of is that affair in 
Detroit where the office girls in the 
Ford Plant refused to come to work 
in slack# 
The 
managemen*. 
according 
fr> 
the report# 
had ordered slacks as 
*he standard garb for women work­ 
er^ and refused to give its steno­ 
grapher# and clerks any work to do 
*\v n they appeared in dresses and 
suite 
It wa> a safety met#lire for thus 
wi?h job« out in the ail ops, said tile 
bosses—akirts and frills are liable 
to get caught in the gear and the 
order was made to apply to all in 
the plant 
“Nonsense ” mb id : he git la with of­ 
fice job* 
what gear# are there .n 
typewriters io g*t. caught in? 
There's altogether too much In­ 
terference with peoples individual* 


mm. 9. a a »tint ottm 
FRANTINE M \ R K H 


IS CONCEIT AN ASSET? 
“Do you think conceit is an as­ 
set or a liability? 
It seems to me 
that egotistical people d e rn e great 
pleasure from thinking that they are 
superior, 
e v e n 


^ 
'*y. 
* 


H mediocre appear- 
L 
J | a nee 
or 
e v e n 
homey 
features 
finds her mirrored reflection a joy 
to behold. 
She idealized herself to 
the extent that she thinks she is a 
rare treat to every onlooker. 
I still think, however, th a t it is 
a 
social liability. 
Although con­ 
ceited people may derive unlimited 
pleasure 
from 
their 
illusion 
of 
grandeur, 
they 
so 
bore 
everyone 
with whom they come in contact 
that they soon lose their popular­ 
ity.. 
Is there am thing more Annoying 
than 
a 
homely 
woman 
bragging 
about 
her 
conquests—reiterating 
constantly how* every m an stares 
at 
her in 
wide-eyed adm iration? 
Another item on ‘he liability side 
of 
the 
egotistical-minded 
They 
live m constant fear that they will 
not 
2et the attention they think 
they deserve—that they will not be 
the center of attraction. 
Invariably they are failures be­ 
cause they build themselves for a 
grand let-dow n. 
They imagine they 
have talents they do not posses# 
Since they do not realise their 
limitations, 
they 
overstep 
their 
bounds with resultan* unhappin%«> 
because they are not appreciated. 
Self-assurance, tempered with a 
modicum of modesty, is the happy 
medium between conceit 
and 
an 
inferiority complex. 


“I t ’s a family discussion which goes 
on and on and on. 
That they’ll ever reach agreement 
hope is absolutely gone. 
Since my m other wasn’t certain. 
and my father couldn’t say, 
And a fire destroyed the records. 
and the parson moved away. 
If my age should be im portant, as 
to some it seems to be. 
Take your choice from those who 
know it—sixty-one or two or 
three.” 


One Man s 
Opinion 


Bv WALTER KIERXAN 
(International New* S en ice Stall Writer» 
Well of course if you wan: to. 
you can believe that Hitler or the 
Ku Klux Klan or both stirred up 
the Detroit race riot. 


But if you w ant to be strictly 
factual and accurate you will tu rn 
back the pages of your photo al­ 
bum a couple of years. 


You will see the overturned auto­ 
mobiles. the mobs, the m aniacs w :th 
the clubs, the broken heads, 
the 
fleeing men just as you saw such 
things in the pictures this week. 


The differences are that nobody 
suggested then th at Hitler or the 
KKK was promoting the rio :: there 
was no proclamation, order or sug­ 
gestion from W ashington that the 
rioters disperse and go home: and 
it wasn't a color riot. 


It was the scene outside the F*:d 
plant during the big strike there 
and don’t tell me it wasn’t because 
I was there. 


If 
y o u like you can turn back 
still fu rth er—to 1937 when the sit- 
down strike introduced rule by mob 
in Detroit 
and 
W ashington 
said 
“everything's all right—the boys are 
w ithin their rights “ 


Words Of Wisdom 


They say that one way to get wise is to listen. But it depends 
somewhat on the guy who is doing the talking. 


A m achm egun small enough to fit into a w om an’s handbag has 
been invented. One ol the planks in the peace treaty should call lor 
retirement of these from circulation. 
Bible Thought 


Crops may oe the poorest m three years, the United States D epart­ 
ment ot Agriculture tears. But m ere reteience to the poorest American 
crops in three yeais must make the N azis m outh water. 


the srœpei *o the wno*e ere 
Mark 16.15. 
h* :> young 
O* 
a nasty oíd man, 
Thought for the day; As you sow 
so shall ye reap. 


! W E N T i 
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/ 
Shades Of Those Good 
Old Summer Picnic DaysI 


Remember 
the days, even 
last j erwards collected from those who 
summer, when you could plan on j came, the red point allotment was 
getting a group together around the kept to five for two people. Coffee 
outdoor fireplace for a steak fry? was contributed in small lots of 
And have all the tender juicy sir- one-half and one-quarter pound by 
loins that everyone could eat? With those who spare some. 
casseroles 
of 
scalloped 
potatoes, 
com pudding dripping with butter, 
green beans with cheese dressing, 
three-layer cakes, strawberry short­ 
cake with ice cream on the side, 
and gallons and gallons of coffee, 
to fill in around the steak? 
Nov. such picnics are just shades 
of the dear dead days beyond re­ 
call until the war is won. 
They can still be given though, 
but after a new fashion. Not on 
such an elaborate scale as last sum ­ 
mer and the summ er before, but 
he way one local group managed 
an evening ham burg fry recently 
illustrates one way of picnicking 
♦hough rationed. 
By budgeting hamburgers on the 
oasis of two per person, the expendi­ 
ture of red points, which were aft- 


Pittsburgh Trolley 
Accidents Injure 
120 In Two Weeks 


Latest Mishap Injures 14 When 


j 
Freight Car Smashed Into 
Sewickley Car 


(International News Servient 
I 
PITTSBURGH, June 24,—Casual­ 
ties in five street car accidents in 
j the Pittsburgh district within the 
1 last two weeks rose to 120 today 
! following the crash oi an old-style 
! trolley and a freight train late yes­ 
terday at nearby Coraopolis. 
! 
Fourteen passengers were injured 
in the latest mishap which occurred 
| when a freight car on a spur into 
! the Standard Steel Spring Company 
No. 2 plant ram m ed into the center 
doors of a Sewickley bound street 
car and smashed every window on 
! that side of the vehicle. 
Most seriously injured was Miss 
Frances Meehan. 48. of Sewickley, 
out to be ‘tire little man who was who suffered cuts of the upper 


By pounding meat cakes thin in 
making them which makes better 
hamburgers anyway, it is possible 
to make eight from a pound of 
ground meat. 
Picnic extras, such 
as chopped onions, 
potato chips, 
relishes, greens, and fruit, may be 
planned 
according 
to unrationed 
supplies available. 
Transportation difficulties make a 
problem too of the location for al 
fresco eating. 
If 
the picnicking 
group is large, the biggest and best- 
pquipped backyard that Ls offered, 
if it is convenient for walking or 
busing, solves the problem. 
Then 
those who attend can leave the 
car at home with no fear that at the 
picnic an O. P. A, man may turn 


John's Counsel to Christians 


Highlights On The Sunday School Lesson 
V 


♦ 
♦ 
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(Ehe (Soldett (Text 


% 


there’ too. 


‘Urgent Warning’ Is 
Sent To Hollanders 
By Exile Government 


Dutchmen Told Allied Raids 
On Nazi Industries Will 
Be Intensified 


(International Sews Service) 
LONDON. June 24—The Nether­ 
lands government Wednesday night 
broadcast to the peoole of Holland 
an “urgent warning" of the Allied 
high dbaunend of imminent inten­ 
sification of air raids on Nazi war 
industry in the occupied countries 
and urged Dutchmen to stay away 
from target areas. 
The 
high 
command 
statem ent 
broadcast 
over radio orange, de­ 
clared th at “attacks on factories 
in »lie Netherlands working for G er­ 
many will shortly be executed with 
still more fierceness than has been 
the rase so far.' 
The 
declaiation 
said 
avation. 
locomotive, motor vehicle and sub- 


danger” in working ih such plants. 
The high command urged Dutch 
workers to send their families away 
from 
the 
neighborhood 
of 
such 
plants, stay away themselves when­ 
ever they could, and if forced to 
continue working to demand ade­ 
quate alarm and shelter systems. 


right arm. 
She was detained for 
treatm ent at Sewickley Valley has- 
pital. 
Thirteen others were given 
first aid treatm ent for cuts and 
burns and then discharged. 
The most serious accident 
oc­ 
curred 10 days ago when a Phila­ 
delphia 
to Pittsburgh Greyhound 
bus ploughed into a Pittsburgh trol­ 
ley. killing three and injuring 70. 
Three other street 
car collisions 
raised the number of casualties to 
over the hundred mark. 


(International Nen« Service) 
WILKES-BARRE. Pa., June 24.— 
Rebellion swept the ranks of the 
United Mine Workers of America 
today as thousands of anthracite 
miners defied John L. Lewis, U. M. 
W. A. president, and other union 
officials and refused to end their 
strike for higher wages. 
At last 21.000 of the anthracite 
industry’s 80.000 coal workers failed 
to report for work, with thousands 
of others reported idle. The exact 
number could not be immediately 
ascertained. 
The Glen Alden Coal company, 
world’s largest anthracite producer, 
was almost completely closed and 
marine p art plants would be singled 
lar^e ancl sma11 companies 
attacks andIm p o rted failure to resume opera­ 
tions or only part of their em ­ 
ployes back at work. 


Some Anthracite 
r 
. n , 
, 
T 
Miners In Rebellion ^ 
De eSa^ To 
Education Meeting 


out for the heaviest 
warned Dutchmen th at “from now 
on vou will be exposed to great 


CITY GASH AND 
CARRV MARKET 


106 West Washington St. 


IJhone 2194 


Balloon Soap Flakes, Q Q q 
giant box...................... w w 


20-Mule Team Borax, O C g 
giant box...................... 


Good Sturdy 
AQC 
Brooms, each.............. " t w 


Blue Bonnet 
4 C o 
Oleo. 2 tbs.................. .. 


Van Camp’s 
1 Q C 
Tenderoni, 3 boxes... 
I V * 


STEEL CITY 
CO M BINATIO N 
STORM SASH 


STORM 
p I II Q 
SUMMER 
SASH 
I L U d 
SCREEN 
California Red WTood 
F.H.A. Terms 
No Down Payment! 
3 Years to Pay! 
BUY NOW! 
No Payment Until November 1st 
PHONE 7560 FOR FREE 
ESTIMATE AND 
DEMONSTRATION 


HOME 
IMPROVEMENT 
S A L E S 
CO. 
m 31 E. W ash in gton St. 


Two Teachers Will Attend Na­ 
tional Education Association 
Indianapolis Convention 


Two local teachers will attend the 
National E d u c a t i o n association 
meeting of official delegates which 
will be held in Indianapolis. Ind., on 
June 27. 28 and 29 at the Claypooi 
hotel in th at city. 
Special mid- 
western district Pennsylvania State 
Education association delegate to 
the meeting Ls Miss Helen Maxwell, 
| of Arthur McGill school faculty. 
Miss Elsie Calvin of the high 
i school faculty, will attend the N.E.A. 
house of delegates meeting as a rep- 


I resentative 
of 
the 
New* 
Castle 
j branch of the state association. 
I 
Miss Maxwell is president of the 
1 local branch and former second di- 
| rector of the state organization. 
! When the number of directors foi 
Pennsylvania 
was increased 
from 
! one to two due to the growth in 
i size of the P.S.E.A.. it was she who 
was elected as the second director. 
She is also a member of the N a­ 
tional 
Equal 'O pportunity 
com­ 
mittee. 


W CASTLE 


Lay-A way 
In vestment 
WOOL FILLED COMFORTERS 
ч 


Iay-Awav Next Winter’s Warmth Now ! 
Choose the 
Fluffv, temperature-Defying Quilted Beauties You'll 
Need Next Winter! 


V 


• 
S t. John the E va ng elist. 


v##Beloved, I pray that in ail things thou mayest prosper and be in 
health,, even as thy soul prospereth."—!!! John 2, 


Covered with fine Rayon Taffeta, scroll quilted design 
with corded edge. 
Size 72x84. 
Choose from Rose, Blue, 
Green, Rust and Wine! 


Lay-Away for As Little As $1.00 
Down and 50c a Week! 


Mein Floor 


$7.95 


By NEWMAN CAMPBELL 
<The International Uniform Les­ 
son on the above topic for June 
27 is II John and III John, the 
Golden Text being III John 2. “Be­ 
loved, I pray that in all things 
thou 
mayest prosper and 
be in 
health, even as thy soul prosper- 
eth.“) 


Our lesson today consists of two 
private letters contained in the New 
Testament, the other being by Paul. 
We do not know just where th-se has many things to say, but would 


might apply this to our lives by 
shunning evil companions. 
We ail 
naturally imitate those with whom 
we are closely associated. 
Not only 
do we imitate their mannerisms, 
but their speech and even 
their f 
thoughts and ways of living. 
Isn’t! 
it much 
better, 
then, 
to choose 
friends who have high ideals and 
live fine lives, than to choose those 
that do to us no good and probably 
do us harm? 
He concludes by saving that he i 


letters were written, nor exactly 
what time, but it may have been at 
Ephesus, where John lived for the 
most part after Jesus’ ascension, 
and the time might be about A. D. 
90-95. 
’ These letters to good friends give 


not “write with paper and ink. ’ as 
he hopes to see her and her fam ilyi 
before lon&. The “paper" he speaks 
of was Egpytian papyrus, and the 
I ink was lamp black and gall juice or 
I soot and water. 
This is the only 
! time in the New Testament where 


BABY INJURED 
Leo McDonald, aged three years, 
son of Mr. and Mrs. Leo McDonald. 
I of 421 Kurtz Place, was treated at 
I the Jameson Memorial hospital, at 
I three o'clock this morning for in­ 
i' juries received when he fell from 
I his crib. 


us a picture of the life of these paper is mentioned, 
early Christian people and somehow , 
lette r to Gaius 
make them seem nearer to us, not 


W A N T E D 
1,000 
Working Girls 
to Open 
Charge 
Accounts 


MILLER’S 
107 E. Washington St. 


Next to First National Bank. 


OeROSA MARKET 


106 SOUTH JE F F E B SO * ST. 
Р1ДОВ« 852-853. 


WANTED: 
CHICKENS 


W e’re 
buying 
Chickens 


now for the 4th of July. 


Yearlings 
or 
Springers. 


Call in and get the highest 


prices. 


Tire 


Repairing 


and 


Vulcanizing 


B R A A T Z 


S E R V I C E 


«12 CROTON A T I. 


A woman’s love can forgive any­ 
thing a 
man does except giving 
things to another woman. 


just some ancient people whose joys 
and problems are far away and u t­ 
terly different from our own. 
The first letter Is to the “elect 
lady.” 
She is simply called that, 
and no one knows who she was or 
what her name was. 
Some have 
called her Electa; others think her 
name may have been Kvria, a com­ 
mon Greek woman's name, but we 
have no proof that either nam e was 
hers, and will call her. as John does, 
the “elect lady." 
The letter begins: “Tne elder unto 
the elect 
laay and her chid Iren, 
whom I love ir: truth: and not I 
only, but also all they th at have 
known the truth.' 
Impressive Greeting 
In our day of informality, the 
greetings of these ancient people, 
both when meeting on the road, cr 


The second epistle was written to 
a friend named Gaius 
There are 
j four men by that name in the New 
! Testam ent—one a member of the 
j church at Corinth, a companion of 
; Paul seized at Ephesus, and a third 
a companion of Paul’s. 
The one 
to whom John wrote this letter was 
still another. 
John begins with a 
beautiful salutation 
“Beloved. I wish above all things 
I that thou mayest prosper and be m 
health, even as thy soul prosper.uh.” j 
I 
John was sure that Gaius' son! 
was in health, for he says. T have 
no greater joy than to hear that! 
my children walk in truth." 
He then commends Gaius for his ; 
faithful work. 
These preachers and j 
teachers of the early church went 
from place to place in the name of 
the Lord Jesus, preaching the word 
They were poor and had to depend 


S A P O L I N 
SPEED ENAMEL 


Make old things look like new • • • 


this easy, economical way. 


»wee 


and 
and 
tne 
and 


SAPOLIN SPEID IN AMU « 
magic . . . wa»be* l&a porcaMn 
. . . drlae qwtUy . . . 21 gory 


It Pays 


TO SHOP ON 
THE 
SOUTH SIDE 


★ 


South Side 
Board of Trade 


Every Payday 


Biy 


War Bonds or 


Savings Stamps 


The J. R. FREW CO. 


35 N. Mill St. New Caatle, Pa. 
DEPENDABLE FURM TURI 


80c 


6 A R 0 N HARDWARE CO. 


314 E. Washington St. Phone 5272 


Exceptional 
Values 
In 
Fine 
Furniture 
4------------------------------------------f 
Buy More War Bonds! 
♦-----------------------------------------♦ 


P E O P L E ’ S 
FURNITURE CO. 
S43-345 E Washington St. 


CALL US FOR 
ESTIMATES 


Floor Coverings 
Carpets 
Linoleums 
Venetian Blinds 
Linowall Work 
J. MARLIN 
FURNITURE CO. 


127 2 long Ave. 
Phone 58SJ. 


a 


AsM Super Market 


!«2 W Long Ava 


Phones: 
1253—1254. 


KEYKO 


0 LE0 


2 ibs. 4 9 c 


when writing, is most impressive, upon the hospitality of other mem- 
j hips of the church for food and 
j lodging. 
Even among those first dAi i d s 
of the Master there were some who 
j were selfish and self-seeking. 
It 
■ 
' seems almost impossible that so soon 
I after Jesus' passing they would for­ 
get His lif.’ and teaching, but so 
it was. as it is today. 
John writes 
to G n u s of Diotreplies, who was 
I such a man 
He w anted to domi­ 
nate the church, to “boss” It. as we 
would say today. 
He had forgotten 
Jesus' 
injunction 
that 
he 
wno 
would be greatest among vol. let 
him be your servant.” and took it 
upon himself to say who should be 
received of the congregation and 
v ho should not 
and worse still, 
spoke maliciously of John and others 
of the faithful, refusing to r *ceive 
them and even casting them out «? 
the church. 
John wrote that he 
would remember these things when 
he visited the church. 
Demetrius li* spoke of warmly, 
as a man who “haUr cood report 
of all men. and of the truth itself.*’ 
He concludes his letter 
“I trust I shall shortly sF>e thee, 
end we shall * peak face to far?. 
Peace be with thee 
Our friends 
salute thee . Greet the friends by 
name." 


Tlie salutations are also very . 
and beautiful. 
“Grace be with you. mercy 
peace, from God the Father, 
from 
the Lord Jesus Christ. 
Son of the Father, in truth 
love.” John beg iris. 
He »ells her he has rejoiced great­ 
ly thM her children are 
walking 
in truth.” and then beseeches Iter, 
j “not as though I write a new com­ 
m andm ent unto thee, but that we 
| had from the beginning, that we 
j love one another.” 
How many time? in the New Tes­ 
tam ent are we told to love one a n ­ 
other, and how sadly we fail to obey 
this command 
Next John.» letter warns thi- lady 
not to allow “a deceiver” to enter 
her house nor even wish mm God 
speed, because that might make her 
a “partaker of his evil deeds. 
We 


Tho Cotton Shop finds you 


wonderfully cool dress-up 
COTTON 
DRESSES 


« 


$3-98 


t 
one and 
tuo-piestyles 


T he kind ot dresses that m a k e \ o u look cool 
and lovely and feminine. Voiles . . . striped 
seersucker . . . Printed Spun Rayons. Shirt waist 


and coat styles with pleated and gored skins. 


Sizes 12 to 2 o and 38 to 44 
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HOSPITAL NOTES 


LIMITED TIME ONI.I ! 


Soldiers Or Sailors 
PORTRAIT 


Mounted in beautiful appropriate 
12x13 
broux# 
finish 
honor 
roll 
plaque 
. 
from your fa v o n 't 
negative. 


NO EXTRA 


CHARGE FOR 


ENLARGING 


LOR ONLY 
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PAY-LESS CUT RATE 


Corner Mill and WaahlnnT*0*» at. 
New Caatle. Fa. 


NOW SHOWING 
Wall Paper 


Hundreds of New 
1943 STYLES 
5° t. 50° roii 
EVERY 
PATTERN 
IN STOUR 


Hunt Children 
Bitten By Dog 


(fnternai Inna f Nfu a Service 1 
PITTSBURGH, June 24 - Police 
were Marching 
today 
tor several 
children believed to have been bit­ 
ten by a rabid chow do#. 
After Raymond Utz, eight, 
was 
bitten on the arm Monday, Mrs 
Catherine Scanlon, owner of 
the 
dog, was ordered to tie up the dog Wampum; 
Wainey 
Goff, 
408 
E 


M W C ASTLE HOSPITAL 
Admitted — No: man and Albert 
I Abbod. 14 East Reynold* street, ton- 
j si) operations; Mrs Myrtle Cragle, 
1340L* Francis ^tmet; Mrs. Gene- 
j vieve Jonr>. R 
D. 1; Mrs. Doris 
Byers, R D 5; Mrs Frances Done- 
j nan, 137'. 
Hillcrest avenue; Mrs. 
Rose N apian. 414 East Lutton street, 
i tonsil operation. 
Discharged 
Duke Morcskv. 524 
! Wolfe street, tonsil operation; Jack 
MrCandless, 
206 
North 
Mulberry 
s t r e e t; John Dando. Box 91. Rigby 
P O ; George Lecopantis. 1910 Haw­ 
thorne street 
Anthony Conti. R D. 
; 2, 
Kerr 
street, 
tonsil 
operation; 
Richard Alfem. 1204 Cunningham 
avenue; 
Joseph 
Puehlopek, 
37 
Good 
street; 
Louis 
Russo. 
113 
Friendship street; 
Madeline 
and 
Eugene Moses, 1505 Hamilton street, 
tonsil operation; Mrs. Virginia De- 
Matteo and infant son, Bessemer. 


JAMESON MEMORIAL HOSPITAL 
Admitted — Rose Sehotsch. W am ­ 
pum; Mrs 
Elizabeth Lehman. 710 
Neshannock avenue; Flora Nemeth. 
Koppel. Pa ; Andrew A1 be mo. Ji . 24 
W 
Lawrence stre e t tonsil opera­ 
tion 
Alexander 
Vctica. 
J r . 
117 
South Beaver street, tonsil opera­ 
tion; Ly la Vogler, Ell wood City, 
Discharged 
Rita 
Ann Zieve. 


Ashtabula, О : William McClintock, 
I 
Eilwood City; John H. Ballard. 308 
| W. Wabash avenue; Margaret Min- 
teer. New 
Wilmington: Mrs. Hil- 
dred Pepe. Hillsvilie; Mrs. Diania 
Anderson. R 
F D. No. 5; Eleanor 
Rae Cleaver. 335 E. North street; 
Edward Seh, 631 Allen street; Mrs. 
Ja» Book. R. F. D No 2. Slippery 


Rock; John C. Shoemaker, R. F. 
D No. 2. Enon Valley: Mrs. Evelyn 
Gaiizia, 
Hillsvilie; 
Mrs. 
Bernice 
Proctor and infant son. Bessemer: 
Mrs 
Marjorie Proffitt and infant 
son. 612 Madison avenue; Mrs Kav 
Criswell and infant son. R. F 
D. 
No 6. Butler road; Mrs. Mae Snod- 
gress. Akron. O. 


for io days to see if it developed 
rabies. 
The dog yesterday escaped 
from her cellar, biting Mrs. Scan­ 
lon on the ankle as it ran. and la­ 
ter Was reported to have bitten sev­ 
eral children and dogs m the neigh­ 
borhood, 
The chow was chased and shot 
by patrolmen and was pronounced 
rabid by hospital authorities. 


GREEN PEA CROP IN 
’42 LOWER BY $3.24 
(Special To The Newt) 
HARRISBNRG, June 
24.—Com­ 
pilation» of the State Department of 
j Agriculture show that the average 
per acre value ot green peas pro­ 
duced in this state last year for 
canning was $57.13 which was $3.24 
less than the 1941 average, 
The 
previous 
10-ycar 
average 
value was $54 80. The lower return 
was due to the greatly decreased 
yield 
as a result 
of unfavorable 
weather conditions 


Sheridan avenue; 
Kathryn Daws, 


The apple blossom ь 
llovver cf Arkansas. 
_ 
ihe sta ’e 


PAPER 
TOWELS 
Roll of 150 
13 


HEADQUARTERS FOR 
Mortgage Money 


• That modern home you plan 


to buy should be financed in 


the modern manner. Let us tell 


you how a mortgage loan at this 
% 
bank will enable you to own 


your home outright by making 


convenient, rent-like payments. 


LAWRENCE SAVINGS 


and 
TRUST COMPANY 


A 
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ELIZABETH MONTGOMERY 
WEDS SGT. K. ARMSTRONG 
Mr. a n d Mrs. R a lp h M o n tg o m ery 
of 112 R ich elieu av e n u e a n n o u n c e 
th e 
m a rria g e 
of 
th e ir 
d a u g h te r. 
E lizab e th 
Louise, 
to 
S erg t. 
K e ith 
N. A rm stro n g , so n of M r. a n d M rs. 
N elson A rm stro n g of 1001 B eckford 
stree t. 
T h e 
ce rem o n y 
took 
place 
a t 
W alla 
W alla. 
W ash ., 
on 
T u esd ay 
afte rn o o n , J u n e 22, a t 5:30 o clock. 
B o th th e bride 
a n d 
bridegroom 
a r e g ra d u a te s of New C astle S en io r 
H ig h w ith th e J a n u a r y class of 41. 
M rs. A rm s tro n g is a n em ploye in 
th e offices of th e local Bell T e le ­ 
p h o n e c o m p a n y w h e re s h e will c o n ­ 
t i n u e h e r work, a n d S e rg e a n t A rm - 
* stro n g , 
w ho 
e n te re d 
th e 
U n ite d 
S ta te s 
service 
on 
S e p te m b e r 
11, 
1942, is a t p resen t sta tio n e d a t th e 
A rm y Air B ase. W a lla W alla, W a sh . 


READING CIRCLE ’06 
CLOSES WITH PICNIC 
As a 
fin al g e t-to g e th e r for th e 
season, th e R e a d in g C ircle ’06 m e m ­ 
b e rsh ip g a th e re d 
in 
th e 
grove of 
C asca d e P a rk W e d n e sd a y a f te rn o o n 
for a tu re e n d in n e r served picnic 
style. 
T h e 
tim e 
t h a t en su e d 
was 
s p e n t leisurely a b o u t th e gro u n d s. 
T h e c o m m itte e 
in 
c h a rg e 
com - 
. posed of M rs. H. C. M itchell, M rs. 
J. A 
W ilson, M rs. G. G. O rr a n d 
M rs. F. D. G e m m il. 


NORMA JEAN SANDERS’ 
BETROTHAL ANNOUNCED 


M r. a n d M rs. C lyde S a n d e r s of 
H ig h la n d H eig h ts, a n n o u n c e th e e n ­ 
g a g e m e n t of th e ir d a u g h te r , N o rm a 
Je a n , to R o b e rt J o h n F alen . Jr., son 
of M r, a n d M rs. F a le n of Ell wood 
City. 
T h e 
e n g a g e m e n t 
wili 
te rm in a te 
in a m id -s u m m e r w edding. 


L. Ò. L. No. 129 
M e m b e rs of th e L. O. L. No. 129 


RAUB-BOHN WEDDING 
CEREMONY IN CHURCH 


At 
a 
lovely 
s u m m e r 
w edding 
W e d n e s d a y 
m o rn in g , 
a t 
10 00 
o ’clock, 
in 
C e n tra l 
P re sb y te ria n 
ch u rc h , E m m a D ella R a u b , d a u g h ­ 
te r of 
M r. 
a n d 
M rs. 
W a lte r 
W. 
R au b . 
of 
E d e n b u rg . 
becam e 
th e 
bride of R o b e rt E dson B o h n 
son 
of M r. a n d M rs. E dson W . B o h n , 
of 18 S o u th F r o n t stre e t. 
T h e 
double 
ring 
ce rem o n y 
w as 
p e rfo rm e d 
by 
D r. 
R o b e rt 
M ead e 
P a tte rs o n , 
p a sto r 
of 
th e 
c h u rc h , 
before 
a n a lta r 
b a n k e d w ith red 
roses, w h ite lilies a n d blue d e lp h in - 
nium . 
T h e co u p le’s a tte n d a n ts w ere M iss 
D o ro th v J a n e B ohn, siste r of th e 
groom a n d M o n t W. F o rn ey , u n c le 
of th e groom . 
T h e bride w a s given 
in m a rria g e by h e r fa th e r. 
F o r h e r w edding, th e bride w ore 
a s tre e t le n g th dress of w h ite je r- 
sey, w hite veiled h a t a n d m a tc h in g 
accessories. 
H e r 
corsage 
w as 
red 
a n d w h ite roses. 
Miss B o n n w ore 
a pou d re blue n e t dress, blue veiled 
h a t a n d h e r corsage w as of yellow 
tea roses. 
J o h n F. C a rlin w as o rg a n ist fo r 
th p c e re m o n y 
O n T u e sd a y ev e n in g M rs. Mor.t 
W. F o rn ey , of 713 C arlisle stree* 
e n te r ta in e d , 
a t 
a 
d in n e r, 
in 
h e r 
hom e for th e couple a n d im m e d ­ 
ia te fam ilies. 
A fter a brief c o n g ra tu la to ry p e r ­ 
iod. M r. a n d M rs. B o h n left for a 
h o n ey m o o n to B u ffa lo a n d N ia g a ra 
Falls, N. Y. 
T h e y will be a t horn* 
to frie n d s a f te r J u n e 30th, a t 141 
Boyles avenue. 
B o th 
th e 
bride 
a n d groom 
are 
g ra d u a te s 
of 
New 
C astle 
h ig h 
school 
M rs. B o h n is a n em ployee 
of 
th e 
P e n n sy lv a n ia 
P o w er 
c o m ­ 
p a n y a n d M r. B o h n is a n em ployee 
of th e S h e n a n g o P o tte ry co m p an y . 


PIANO RECITAL AT 
FIRST PRESBYTERIAN 


B efore som e th re e h u n d re d guests. 
Miss 
V e rg in ia 
W oods 
p re se n te d 
pupils in a p ia n o recital last eve­ 
n in g 
a t 
th e 
F irst 
P re s b y te ria n 
c h u rc h . S h e w as assisted by th re e 
guest 
a rtists, 
M iss 
J u lia 
Jo h n s, 
so p ra n o , 
M iss 
D olores 
D iL orenzo 
a n d J o h n C arlin. 
P a rtic ip a tin g w ere H a rrie tt J u n e 
S m ith . D e a n n e D eegan. Joyce J o h n s , 
N a n cy 
C u n n in g h a m . 
R o b ert 
D ee­ 
gan, 
B a rb a ra 
E d g in g to n , 
R o b e rt 
W rig h t, 
N a n cy 
D o u th itt. 
Alice 
J o a n n e 
C a rter, 
P a u l 
M cC o n ah y , 
C arol S h e n k a n , B everly J u n e C a r ­ 
ter. A n n M ason. R ase M a rie Z ajac, 
W a y n e 
C u n n in g h a m , 
M ary 
A n n 
F ish er. J a m e s D eegan, M ary G ib ­ 
bons, N o rm a D avis, H e le n G ibbons, 
J e ro m e 
S ilv e rm a n , 
R o b e rt 
M c ­ 
C o n ah y . 
M ax in e 
T ay lo r, 
M iriam 
B lau, Peggy Lucille S m ith . R o b e rt 
S o u th e rn , 
R ebecca 
M o rg a n 
a n d 
G ra c e Adele R odgers, M a rily n Biizi 
an d E s th e r L id stro m . 
T h e closing w as m a rk e d w ith th e 
p lacin g of th e R u b e n ste in D M in o r 
C o n certo by M iss D iL orenzo. w ith 
M r. C a rlin p lay in g th e o rc h e s tra l 
a c c o m p a n im e n t at th e second piano. 
Miss 
Jo h n s, 
a 
s tu d e n t 
of 
C u rtis 
I n s titu te in P h ila d e lp h ia , w as a c ­ 
co m p an ie d by M r. C arlin . M iss P a ­ 
tricia Bilzi a c c o m p a n ie d h e r sister. 
M iss M a rily n Bilzi. w ho p lay ed a 
violin solo a n d M iss H a r r ie tt J u n e 
S m ith gave a vocal selection w ith 
Miss P eggy S m ith ac c o m p a n ist. 


R ou n d-U p Club 
M em b ers of th e R o u n d -U p club 
will 
m e e t 
F rid a y 
ev en in g 
at 
3 will m e e t th is e v e n in g at 7 o ’clock 
o ’clock in th e lodge room s, N eshan- 
nock av e n u e, an d follow ing a social 
h o u r will be held for friends. 


in th e C asca d e P a rk grove, for th e ir 
a n n u a l 
h a m b u r g 
fry, 
w ith 
M rs 
G eorge R oss as c h a ir m a n . 


R A I N B O W 
D A N C E 
SUMMER SWING DANCE 
Rainbow Terrace — Cascade Park 
Friday, June 25, 1943 — 8:30 to 11:30 
Music by E. Branstetter’s Orchestra 
$1.25 Per Couple, Tax Included 


T ick ets from M em bers or At the Door 


KELLY-HENDERSON 
ENGAGEMENT TOLD 


M r. a n d M rs. Newell A. K elly of 
344 S h a w s tre e t a n n o u n c e th e e n ­ 
g a g e m e n t of th e ir d a u g h te r, M a r ­ 
g a r e t A nn, 10 A viation C a d e t J o h n 
T ay lo r H e n d e rso n , son of th e late 
W illiam 
M. 
H e n d e rso n 
of 
Fox 
C hapel. 
T h e 
w edding 
will 
ta k e 
place 
upon 
C ad et 
H e n d e rso n 's receiving 
his com m ission as a second lie u te n ­ 
a n t in 
th e 
A rm y 
of 
th e 
U n ite d 
S ta tes. C adet 
H e n d e rso n is t r a i n ­ 
ing at 
Y ale U niversity, w h e re he 
will be co m m issio n e d so m e tim e in 
July. 


N. O. T. Club 


Miss H elen R usso, of F r ie n d s h ip 
stre e t, received th e N. O. T. club 
W e d n e sd a y evening. 
C o n te sts 
w ere 
en jo y ed 
la te r 
prizes being won by M rs. V ictoria 
L itre n ta 
a n d 
A n to in e tte 
M as- 
iran g e lo , T h e b irth d a y of V erb in a 
D alto ria w as h o n o re d . 
A delicious lu n c h w as served by 
th e hostess, w ith th e assista n c e of 
h e r sister, Jo se p h in e Russo. 
P ia n s w ere m a d e to h a v e th e nex t 
m e e tin g a t C ascad e P a rk , Ju ly 7 
hostess 
being 
A n to in e tte 
M as- 
tra n g e lo a n d R a c h e l A lteria. 
+—----- 
G leaners C lass 
M em b ers 
of 
th e G le a n e rs 
c l|s s 
of th e 
W esley 
M e th o d ist 
c h u rc h , 
h eld th e ir m e e tin g in th e h o m e of 
th e ir te a c h e r, E v an g e lin e D u n k e r- 
lv, 936 Rose av en u e, a t 7:30 o ’clock, 
W e d n e sd a y evening. 
A fte r 
devotions, 
officers 
w ere 
elected. 
B usiness 
w as 
com pleted, 
a n d g a m e s w*ere played. 
D elicious 
r e fre s h m e n ts w ere served later. 


LATINA-GALLONIO 
CEREMONY WEDNESDAY 


M iss J e a n Louise L a tin a , d a u g h ­ 
te r 
of 
M r. 
an d 
M rs. 
A n th o n y 
L a tin a . 811 N o rth L ocust stre e t, b e ­ 
ca m e 
th e 
bride 
of 
P vt, 
Jo se p h 
G allo n io of Elgin Field. P e n sa c o la 
Fla., son of M r. a n d M rs. A ngelb 
G a llo n io of 422 E a s t D ivision stre e t, 
at 
a n 
im pressive 
w ed d in g 
c e re ­ 
m o n y 
in 
St. V itus 
c h u r c h 
on 
W e d n e sd a y m o rn in g , J u n e 23. w h ich 
w as a c c e n tu a te d w ith th e m ilita ry 
note. 
T h e vow s v ere ex c h a n g e d in th e 
pre sen ce 
of 
a 
large 
g a th e rin g of 
g uests, w ith th e Rev. F r. N. D eM ito 
o ffic ia tin g 
before 
th e 
b ea u tifu lly 
e m b a n k e d a lta r. 
G iv en in m a rria g e by h e r f a th e r, 
th e bride was a ttra c tiv e in h e r w e d ­ 
d in g gow n of w h ite crep e m a d e e n ­ 
tra in , w ith sw eet h e r t n ec k lin e 
H er 
c a p s h a p e 
veil 
c a u g h t 
w ith 
seed 
p e a rls 
fe a tu re d th e 
sa m e fa sh io n 
lines, a n d she wore a gold crucifix 
an d c h a in , a gift of th e brid eg ro o m 
H e r a rm bouquet w a s m a d e u p of 
T a lis m a n roses a n d orchids. 
A school c h u m of th e o n d e , Miss 
S te lla C a rk itto w as ch o sen as m aid 
of h o n o r. S h e w*ore a s m a rtly styled 
p o u ld re ’ blue lace a n d c h iffo n toe 
le n g th 
gow*n, a n d c a rrie d 
a n a rm 
clu ste r 
of 
T a lis m a n 
roses, 
w hich 
m a tc h e d h e r floral h e a d dress. 
P v t 
S a m u e l B io n p a n e 
of F o rt 
H ouston. 
T exas, 
served 
his c lass­ 
m a te as best m a n 
F o r th e occasion, th e c h u rc h o r ­ 
g a n ist provided a p p r o p ria te m usic 
A w edding dinner* w as served at 
th e 
h o m e 
of 
th e 
b rid e ’s 
p a re n ts 
a fte rw a rd s, th e n u p tia l m o tif p re ­ 
d o m in a tin g 
in th e 
able 
a p p o in t­ 
m en ts. A re c e p tio n followed. w ith 
a 
h o s t 
of 
re la tiv e s 
a n d 
frien d s 
p a r tic ip a tin g 
L a te r in 
th e evening. Pvt. 
a n d 
M rs. G allo n io left fo r E lgin fie ld . 
P en saco la. 
Fla., 
w h ere 
th e y 
will 
ta k e up residence. S h e is a g ra d u a te 
of New C astle h ig h in J a n u a r y , ’42 
a n d 
he 
also 
g ra d u a te d 
from 
th e 
sa m e school in J u n e , ’41. P rio r to 
h is indi ctio n in th e U. S. A rm y 
Pvt. 
G a llo n io 
w as 
a ffilia te d 
w ith 
B abcock 
& 
W ilcox 
T u b e 
Co.. 
at 
B eav e r F alls. His 
bride 
h a s 
been 
w ith N eisn e r B ro th e rs for th e p a st 
two years. 


PVT. EDGAR SHERBINE 
IS HONORED AT PARTY 
P vt. E d g a r S h e rb m e of F o rt B e n ­ 
ja m in H a rris o n , I n d ia n a , w a s h o n ­ 
ored W e d n e sd a y evening at a p a rty 
given 
a t 
his 
h o m e 
in 
R o ch ester, 
w h e re 
is 
is 
sp e n d in g 
a 
fu rlo u g h 
w ith 
h is 
p a re n ts . 
M r. 
a n d 
M rs. 
E d g a r 
S h e rb in e 
Sr.. 
fo rm e rly 
of 
Boyles av e n u e, th is city./ 
A bout 35 frie n d s g a th e re d for a n 
evening of m usic, d a n c in g a n d c o n - 
e n d in g 
w ith 
a 
lu n c h 
M rs. S h e rb in e a n d h e r 
S a r a h a n d M rs. R ic h a rd 


H eadquarters for 
P erm anents! 


Second Floor 
ILawrence Sav. b 
T ru st Bldg. 
Phone 9436. 


Beautiful, Ix)ng lasting 
PERMANENT WAVES 


“LA BELLE” INDIVIDUAL 


LOUIS 


W om en w ho demand the beet are a l­ 
w a y s 
sa tisfie d 
w ith 
th is 
C ustom 
W ave. 
I t ’s kind to ‘abused’ hair . .. 
w ill not color w hite or dry gray hair 


PE R M A N E N T W AVES 


I Open E very Evening*! 


SO U TH SID E 
1226 S. Mill St. 
Opposite 
I s a ly ’s. 
Phone 9000. 


N . 


M id -W e e k Travel Best 


ALL transportation facilities are 
taxed to the utmost especially on week­ 
ends. 


Many service men and women travel 
then on their short visits hom e— perhaps 
their final visits before going into active 
service. 


The r-r Needs Come Firsf 


Accordingly the Government urges you 
— and w e join in the request— plan your 
trips fa start and to return in the 
m iddle of the w e e k , on Tuesdays« 
W ednesdays, Thursdays or Fridays. 


PENN-OHIO 
c g 
£ 


A 


NEW C A S T L E S TRAVEL CENTER 


Jefferson and N orth Sts. 
P hone 3900 


Storm Windows and 
Doors 
G IV ES Y O U 3 in I 
PR O T E C TIO N 
£ S em en s 
e W eather 
Stripping 
• Storm Sash 
AT LOW PR IC ES 


NO D O W N PA Y M E N T — 6 TO 36 
M O N TH S TO PAY” 
Phone 477 or W rite 
JOE R0DENBAUGH 
18 S. M ercer St. New C astle, Pa. 


JUNIOR HADASSAH 
OFFICERS ANNOUNCED 


New* 
C astle 
C h a p te r 
of 
J u n io r 
H a d a s s a h 
held 
th e ir 
in s ta lla tio n 
b a n q u e t a t a d o w n to w n tea room 
recently, w ith Miss M ollie G in s b u rg 
p re sid in g 
as 
to astm istre ss. 
M rs. 
C h a rle s 
M a ie rso n 
w as 
in tro d u c e d 
as in sta llin g officer, a n d Mrs. Ja c k 
K u lk in , o u tg o in g se n io r advisor, was 
a special guest. 
In sta lle d 
by M rs. M ierson 
w ere 
th e 
follow ing: 
P re s id e n t , Rose 
K a tz ; 
first 
vice 
p re sid e n t, 
D o ra 
W in iek ; second vice p re s id e n t, Ire n e 
G re e n b e rg ; 
re co rd in g 
se c retary . 
N aom i C o n n : c o rre sp o n d in g se c re ­ 
tary , P h y llis C o h e n ; tre a s u re r, M ol­ 
lie 
G in sb u rg ; 
fin a n c ia l 
s e c re ta ry , 
B etty G illm a n . 
R e g u la r m eetin g w as h eld T u e s ­ 
d ay 
ev en in g 
w ith 
D ora 
W inick, 
N orw ood 
avenue. 
T h e c o m m itte e 
will m e e t th e la tte r p arr of th is 
week, 
w ith 
M ina 
W ald m a n , 
h o s ­ 
tess. 
R e fre s h m e n ts w ere served, 
M rs. 
M aierso n , sen io r advisor, aiding. 
P re s e n t from out of tow n were, 
A nne W e st of C a lifo rn ia, a n d M rs. 
L. Lisw ood of New Y ork. 


R ainbow Club Tomorrow* 
Rainbow* clu b will m e e t on F rid a y 
a t th e h o m e of M rs. M in n ie W ith e - 
row*, 408 E a st W in te r av enue. 
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Permanent Waves 


$1.95 


W ITH 
Other W aves 


8 h“ì?°o »2 50 *3 *4 
D ress 
. 
. „ 
and Trim 
And UP 


19 E. W ashington St. 
N. C. 91S1 
OpeM 8 A. M, to 9 P. M. 


Rock Wool Insulation 


We blow in com fort! Save fuel 
for 
defense. 
G overnm ent 
o f f i­ 
cials warn ag a in st a m ore c r it­ 
ical 
fuel 
scarcity 
neat 
w inter. 
L et us quote von. Phone P E N N 
HOME IN S U L A T IN G COMP ANT. 
317 S. M ill St., N ew Castla, 1041X. 


R. D. MAHAFFEY 
Chiropractor 
313-14 L. S. & T. Bid?. 
M ondavs and Friday* 
1 P. M. to 7:30 P. M. 
N o A ppointm ent N ecessa ry 


14 Piece CRYSTAL 
REFRIGERATOR SET 


r a c t »cat 
sefuI 
and 
anitarv. .vll 
od 
tit 
In* 
eces sta c k 
o 
s m a l l 
pace. 
Jack Gerson 
YOUR JEW ELER 
Washington at Mill 


FLEMING 


MUSIC STORE 


19 N orth M ill St. 


The Story Of 


Famous Diamonds 


D iam onds T hat H ave S h a re d In 


the C ourse of W orld E v en ts 
STEWART DIAMOND 


I T T U R N E D A M A N S M IND 


Of all th e j o lia tb s in 
stouog 
t o 
com e out 
of 
South 
A frica, 
t h e 
S tew a rt is perhaps the m ost f a ­ 
m ous river stone. 
T h e r o u g h dia­ 
mond, w eig h in g 296 c a r a t s , 
w a s 
found at W aldeck s p l a n t on th e 
V aal H iver in 
1872. 
The 
U n d e r 
w ent out of his m ind fo r t h r e e 
days, 
and could do n o th i n g h u t 
laugh and cry, tossing: the stone 
np 
in 
the 
air 
and 
c a t c h i n g 
it 
again 
like 
* 
child. 
I t 
w as 
re­ 
duced to a b ea u tifu l brilliant of 
123 carats, and is now o w n e d in 
England. 


W A TC H T H IS 
SPAC E 
N E X T 
T H U R S D A Y : 


There are no finer diam onds ob­ 
tainable 
in 
Am erica 
th a n 
right 
here in N ew C a stle— at 
Arthur Meek 


THE JEW ELER 
313 E ast W ashington 
94. 


versatio n . 
served by 
d a u g h te rs, 
Byers. 
A tte n d in g fro m New C astle w ere 
M r. a n d M rs. R ic h a rd Byers. M rs. 
W illiam M in n e r, M r. a n d M rs. F o s­ 
te r 
M cE w en 
a n d 
son. 
R a y m o n d ; 
M ary 
C a th e rin e 
H a n n a . 
E lizab e th 
J o h n s o n a n d P riv a te G a y lo rd M c­ 
E w en of C a m p C am pbell. Ky.. fo r­ 
m erly of N o rth R ay s tre e t, w ho is 
also 
h o m e 
on 
fu rlo u g h . 
F ro m 
B eav e r w ere M r. a n d M rs. G eorge 
C. Pow ers, M r. a n d M rs. R ussell J. 
H e n ry a n d M r. a n d M rs. J o h n L. 
R obinson. 
M r. 
a n d 
M rs. 
Jo se p h 
B e n tle \ 
a n d d a u g h te r. J o a n , w ere 
p re se n t fro m S h a ro n , a n d M r. a n d 
Mrs. T. C. B ra d fo rd a n d M rs. M ary 
B ierer from B eaver Falls, 


C ham p -M orry 
M iss 
L o re tta 
Id a m a e 
C h a m p , 
d a u g h te r 
of 
M r 
a n d 
M rs. 
S am 
C h a m p , 742 B u tle r av enue, b ecam e 
I th e bride of 
E a rl 
M orry. so n 
of 
M r. a n d M rs. C. M orry, of S h a ro n . 
Pa. 
T h e ce rem o n y was p e rfo rm e d on 
J u n e 19. w ith Rev. H o m e r B. D avis, 
o ffic ia tin g a t 11:30 a. m. A tte n d ­ 
a n ts a t th e w edding w ere: Jo se p h in e 
C h a m p a n d E lm e r Foltz. 
A 
re c e p tio n 
followed 
a t 
th e 
C h a m p residence. 
Mr. 
M o rry 
is 
em ployed 
a t 
th e 
S h a ro n S teel c o m p a n y , S h a ro n , Pa., 
w h ere th e y a re now residing. 
+------ 
P lan B reakfast 
M rs. H o ra c e Allen of J o h n stre e t 
w as 
hostess 
on 
W e d n e sd a y 
w h m 
m e m b e rs of 
th e Lazy 
D aisy Club 
p a rto o k 
of a 
s p a g h e tti 
d in n e r a t 
noon. 
M rs. Olive K e e la n w as c h a ir m a n 
of th e c o m m itte e, assisted by M rs. 
E rm a T in d a ll. M rs. R u th B e a tty a n d 
M rs. G e ra ld in e Allen. 
P la n s 
w ere 
m a d e 
for 
th e next 
m e e tin g w h ich will ta k e th e fo rm 
of a b re a k fa s t p a rty a t th e h o m e of 
M rs. D a rre ll W illiam s. B u tle r a v e ­ 
nue. Ju ly 28., 
M iss L illian 
G ill 
w as 
a 
special 
guest. 


P an doras Club 
Mrs. 
Jo se p h 
D eLullo, 
of 
H a r r i­ 
son 
stre e t, 
g raciously 
e n te r ta in e d 
th e P a n d o re s club W e d n e sd a y e v e ­ 
n in g in h e r hom e. 
C a rd p lay in g w as th e diversion, 
h ig h 
score 
prizes 
going 
to 
M rs 
A n th o n y 
F u len o . 
M rs. 
W illiam 
C ubellis 
a n d 
M rs. 
C a rm e n 
C a r- 
della. 
M rs. A n n a L o m b a rd o assisted <he 
h o stess in serving a delicious lu n ch 
Special guests w ere: 
Mrs. C h a rle s 
R oss a n d M rs. T obe F e n a ti. 
Ju ly 7 is th e n e x t m e e tin g w ith 
M rs. A n th o n y F u le n o as hostess. 


F riend ship 
Club 
M rs. 
Jo se p h 
S crim , 
of 
W allace 
avenue, w a s a c h a rm in g h o ste ss to 
m e m b e rs 
of 
th e 
F rie n d s h ip 
club 
W e d n sed ay evening. 
T a b le s of 500 w ere in play, th e 
c a rd 
prize 
going 
to 
M rs. 
J o h n 
A rm o n d a n d th e club to k e n to M rs 
Jo se p h Colao. 
T h e 
h o ste ss 
served 
a 
delicious 
lu n ch , w ith th e aid of M rs. A. Veri. 
Soecial 
g u est a tte n d in g 
w-as 
M rs 
M onico. 
Ju ly 7. is th e m e° ing w ith M rs 
Jo se p h Colao. F a ir m o n t av e n u e. 


G. A. M. E. Club 
M rs. F r a n k D ute. E a st s tre e t, re - 
j ceiv^d th e Ct. A. M. £. club m e m ­ 
bers in h e r h o m e W e d n esd ay eve- 
i n in g for a social tim e, w ith M rs. 
I L e R jv W ard . M rs. N o rm a n S h a ff e r 
a n d 
M rs. 
D u te 
ca rry in g 
off 
th e 
h o n o r priz°« for cards. 
L u n c h w as serv ed a t a late h o u r 
bv th e hostess. 
J u n e 
30. 
M rs. 
W illiam 
R o u sh 
C learv iew av e n u e, will e n te r ta in . 


Excel 1 C lub G u e sts 
M rs. 
G eorge 
H o a g la n d . 
T em p le 
avenue, e n te r ta in e d m e m b e rs of th e 
Excell club in h e r h o m e W e d n e s ­ 
d ay. 
P rize w in n ers for g am es w ere 
M rs. J o s e p h Cris^w ell a n d M rs. J o h n 
K nell. 
I n two weeks, M rs. L. W . Houk. 
R a y m o n d stre e t, will e n te r ta in . 


...— 
D u rn ell-IIogu e R eunion O ff 
R e u n io n 
of 
th e 
D u rn e ll-H o g u e 
fam ilies, w h ich was to be held 
at 
C ascad e P a rk on J u n e 26. h a s been 
cancelled 
due 
to w a r 
re stric tio n s. 
M rs. 
E d n a 
W h ite, 
sec re ta ry , 
a n ­ 
n o u n ce d to day. 


WELKER-CATER DATE 
IS ANNOUNCED TODAY 


M iss 
L illian 
M ax in e 
W elker 
d a u g h te r of 
M r, 
a n d 
M rs. 
F. 
E 
W elk er 
of 
th e 
H arboi 
road, 
h a s 
n a m e d 
W e d n e sd a y 
evening. 
J u n e 
30. as tn e d a te 
for h e r m a rr ia g e 
to Jo h n C a te r, son of M r. a n d M rs 
H a iry C a te r of B eav e r / 1alls. 
T h e c e rem o n y will ta k e place in 
th e h o m e of th e bride's p a re n ts. 


GORDON WINDL GIVEN 
BIRTHDAY DINNER PARTY 


H onoring 
th e ir son. G o rd o n . M r. 
a n d M rs. Joe W in d l. of W alm o. e n ­ 
te rta in e d in fo rm a lly at a six o'clock 
d in n e r p a r ty in th e ir ’oveiy g a rd e n 
on W e d n esd ay evening. J u n e 23. as 
a m e d iu m of ce le b ra tin g his 10th 
b irth d a y a n n iv e rsa ry . 
T h e d in n e r was en jo y ed a ro u n d 
th e o u tsid e grill, a n d th e table being 
a r ra n g e d on th e picnic co u rt, was 
I colorfully 
ap p o in te d . 
T h e 
la y e r 
cake a d o rn in g th e c e n te r w as a gift 
of M rs. P a u l H a h n , w ho w ith Mrs. 
W illiam 
D riv e r 
a n d 
M rs. 
D arrell 
; B urke, aid ed M rs. W in d l in serving. 
In f o rm a l p a stim e s 
followed, an d 
th e g r^ s t of h o n o r w as re m e m b e re d 
1 w ith a collection of h a n d s o m e gifts 


1934 CLUB MEMBERSHIP 
AT GRIBBEN RESIDENCE 


M r. a n d M rs. F r a n k G rib b e n of 
N o rth 
B eav e r 
s tr e e t 
w ere 
h o sts j 
W e d n e sd a y evening to th e 1934 club 
m e m b e rs in th e ir ho m e, th e tim e 
being sp e n t in fo rm a lly w ith cards. 
I n th e th re e tab le g am e. M r. a n d 
Mrs. W illia rd B e lk n a p . Ed F ritz a n d 
M rs. Ed 
P r itc h a r d 
w ere 
th e 
f o r ­ 
tu n a te prize w inners. 
T h e 
hosts serv ed 
a 
full 
course 
s p a g h e tti d in n e r as th e closing fe a ­ 
tu re. 
| 
I n two weeks th e B eik n ap s will 
I e n te r ta in in th e ir h o m e on M eyer 
i avenue. 
— • 
T hird Term 500 Club 
M rs. 
J u lia 
M iller 
received 
th e 
j T h ird T e rm 500 club. 
W e d n esd av 
a f te rn o o n in h e r E ast W a s h in g to n 
stre e t hom e. 
T a b le s of 500 w ere in play, h ig h 
score prizes going to M rs. 
Mollie 
F in n e g a n , M rs. M a r th a M ill?r an d 
! M rs. M a r g a re t H a r tm a n . 
D a in ty re fre s h m e n ts w ere served 
la ter. 
Special 
gu ests 
w ere 
M rs. 
M ollie F in n e g a n a n d M rs. D o ro th y 
I K lin g e n sm ith . 
Ju ly 7. is th e m e e tin g w ith Mrs. 
M ary T etlow , S ix th stree t. 
—— 
G ood N eighbor Club 


G ood N e ig h b o r club m e m b e rs e n ­ 
joyed a 
picnic d in n e r W e d n e sd a y 
evening a t th e ho m e of M rs. Leroy 
T odd. W est W a s h in g to n stre e t. 
P rizes for g am es a n d 500 w ere won 
by M rs. M arne C oyne. M rs. R a y H a l­ 
ing a n d M rs. J o h n E arl, w ho held 
th e galloper. 
M rs. Ja c k T h a tc h e r. 
M rs. Nick R a y m o n d a n d M iss A n n a 
R ae w ere special guests. 
N ext m e e tin g will be Ju ly 7 a t 
th e h o m e of M rs. F red Bussey, o n 
E n g lish avenue. 
» 
* 
Rita Club 
M em b ers of 
th e R itz 
club m e t 
W e d n e sd a y evening in th e h o m e of 
F re d F a rone, C e n te r street. 
C o n te sts were in play, h ig h score 
prizes going to M rs. J a m e s B a rle tt 
a n d Mrs. C u rtis G u c k e rt. 
A delicious lu n c h was served l a ­ 
ter. w ith M rs. A n th o n y P a n e lla a s ­ 
sistin g th e hostess. 
Ju lv 7 is th e n e x t m eetin g , w ith 1 
M rs. C u rtis G u c k e rt. S o u th B eaver 
s tr e e t. 
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REPEATED BY REQUEST 


”194.] ISSUE" 
‘SHORT STORY’ 


FOR LADIES ONLY 


THIS STORY TAKES PLACE AT 


THE LADIES STORE, 108 E. WASHINGTON ST., 


NEW CASTLE, PA. 


We need not describe the place to you, for most 
of our readers are well acquainted with its location. 


SO— ON WITH THE STORY. We had anticipated 
a BIG COAT and SUIT BUSINESS IN JUNE, but it 
never came. With the result that we found ourselves 
STUCK with over 300 GARMENTS. 


“WE CAN’T PICKLE THEM” and we can’t keep 
them either, for we need the room for our winter coats 
and suits that are already coming in. 


SO— WE MUST UNLOAD THESE 300 GAR­ 
MENTS, regardless of the LOSS we will have to take 
in doing so. THAT’S THE STORY and WE GOT THE 
JOB TO DO. With apologies to Red Skelton, WE ARE 
GOING TO DOOD IT. 


ONE GROUP OF COATS AND SUITS a r e going 
on SALE AT ONLY $10.00— NOT ONE EVER SOLD 
FOR LESS THAN $18.75; some as high as $ 22.50. 


The second group to go on sale at $15.00 takes 
in the cream of our better COATS and SUI1S. And 
what a value they are; Some garments in the group sold 
as high as $29.50. 


In this selection you will find NAVYS, BLACKS, 
BROWNS, TWEED, PLAIDS, DRESSY AND SPOKI 
STYLES. Sizes to fit most everyone from 10 to 44. 


We know this i not the weather to be wearing a 
SPRING COAT or su.t, BUT . . . we are making it the 
WEATHER for you to BUY ONE so you will have it 
when the cool weather does warrant it. 


We sincerely feel that we are giving you some 
“good advice” by asking you to come down to our 
store this week and invest in one of these garment*, for 
we can not promise you a real opportunity like this 
again. We’ll be seeing you. 


h a n k ie 4 


W om en’s L abe1 League 
M em b ers of th e W o m e n 's U nion 
L abel L eague m et re c e n tly in th e 
T ra d e s a n d 
L a b o r 
A ssem bly hall, 
for a tu re e n d in n e r e v e n t a t 6:30 
; o ’clock. 
C o n te s ts of 500 were in play, h ig h 
score 
Piize going to M rs. 
3 erth a . 
1 K ienst. 
P la n s w ere m a d e for a p ic ­ 
nic a t C a sc a d e p ark It w as p la n n e d 
to m eet once a m o n th on th e fo u rth 
T u e sd a y d u rin g s u m m e r m o n th s. 


Friday 
R ain b o w G irls, s u m m e r dance. 
R e-D eal. 
M rs. 
F re d 
W illiam s 
W a llace av e n u e. 
M acon B ridge. M rs. C arl G a s to n 
R a v m o n o stree t. 
W 
S. O . M rs. H. Ftidgley, S co tt 
stree t. 
R ain b o w 
G irls, 
d a n c e : 
C asca d e 
P a r k R ainbow T e r ra c e pavilion: 8 30 
to 11:30. • 


T h eta-N u Club 
C o n n o rs vuih a n h it. 
T h e ta - N u clu b m em b ers e n jo y e d a 
a farew ell courtesy, 
h a m b u rg fry in th e p icn ic grove of sh o rtly for C leveland 
C ascad e 
p a rk W e d n e sd a y evem ng. khe s u m m e r m o n th s 
w ith Miss F lo ren ce T h o m p s o n h o s t- 
tim es ensued 
ess in ch a rg e. 
T h e n e x t evei 
A ta sty m e n u w as p re p a re d an d d in n e r a 
C •sc? 
served by M iss T h o m p so n w ith M rs 
day, Ju ly 29 
J. A. W a lte rs aidinu 
A s a h ig h lig h t 
* 
th e g ro u p sh o w ered Mrs. d a r cure 
Fhe New«, by .Mail, O ne Y ear, $6. 


She will leu’ 
O . to > pu- 
In fo rm al pa 


T h 


^ 


CASCADE 


PARK 


T O N IG H T 


S C O T C H P L A N 


EDDIE FRAZIER 


A N D 
H IS O R C H E S T R A 


9 to 12 
Adm. 45c each 


FRIDAY 
PRIVATE 


Buy Your New 


Fur Coat Now 


AND TAKE AS 
L O N S AS 12 
MONTHS to PAY 


BY Y WAR SAVING BO N D S 


» 
/ V 


Finer diamond 
the best buy .. 


If you’d like to get the 
greatest value for your 
m onev 
when 
you 
buv 


her ring, lock for the 
finer 
qualitv 
diam ond. 


W hen you s»*e the extra 


b rilliance 
and 
beauty 
th a t the finer diam ond 


offers, you H 
not h e si­ 
ta te long about 
w hich 
diam ond to but. 


Illustrated—Engagemen t 
*~tng 
with brilliant blue-white dta~ 
mond and four cut diamond 


$ 190. 


C O N V E N IE N T PA Y M E N TS 


47 Y ears in B u sin ess 


Mather Bros. Co. 


Je w e le rs a n d S ilv e rsm ith » 


213 E. W ashington St, 


YOU CAN’T FEEL FLAVOR 
YOU MUST TASTE IT 


» (ft. 
V fililí 
mm t 
And, 


T h ere Is one way—of..y one w ay—in at you can »now 
lie : ou s • d if fe re n t” w heaty f a or of 
BELL 
E nriched 
B read an d t h a t is to i» te it 
T h e H eait of th e W, ea* 
fia oriui p art of the w heat grain, is re ta in ed in bakin 
BELL E nriched W m te B re a d is NATURALLY e n rm h ed wv*h 
j 
V itam ins Bi and B l • G > a n d ev.-ent-xi m inerais. 
Fresnnefc» i» 


j 
g u aran teed r ig h t to your table. 


fist 
g 
leaf 
from 
ye nr 
firecer 
teday! 
(BeM 


Enriched 
White Bread 


FLAVOR 
BAKED 
With 


WHEAT HEARTS 
an d 


POLICED 
FOR 
FRESHNESS 


